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Depuis 2 annees, dans son nouvel espace a 
Meximieux dedie a la piscine et au bien-etre, MCP 
Piscines et Spa offre a ses clients des solutions 
adaptees a leurs idees et ne cesse d'innover. 

En 2010, MCP re-ouvre un etablissement a 
Varces, pres de Grenoble afin de repondre a la 
clientele locale. 

2010 s'ouvre sur les nouveautes avec deux 
rubriques supplementaires : Ambiance piscines, 
qui met I'accent sur les abords de vos piscines, 
avec de magnifiques terrasses en bois ou en 
beton decoratif. 

MCP vous propose egalementdans son catalogue 
un large choix de piscines hors-sol en bois et en 
PVC. 

Aujourd'hui batir une piscine c'est bien plus qu'un 
projet, c'est une invitation au bonheur. 

Du loisir familial, aux plaisirs de la nage, du 
sport, du fun et des massages, chaque client est 
different, vous augnentez votre bien-etre, vous 
valorisez votre habitat. 

Depuis plus de 15 ans, MCP, concepteur et 
fabricant de piscines investit dans le bonheur. 

Son procede exclusif de blocs coffrants isolants 
en polystyrene haute densite, offre la fiabilite et 
la robustesse du beton arme, la double isolation 
thermique des murs et une grande simplicity de 
pose. La credibility de ce materiau se confirme 
au quotidien pour plus de 4000 bassins. 

Les piscines MCP existent en kit, a monter soi- 
meme ou cle en main pour tous les budgets. 

Modulaires, les blocs courbes utilisables en 
arrondis sont adequats pour la realisation 
d'escaliers. 

MCP repond a toutes les formes de bassins. 

Aujourd'hui, MCP c'est 50 partenaires dans 
toute la France, pour la fourniture de blocs 
coffrants mais aussi pour tous les accessoires. 

La tendance actuelle est a I'amenagement de la 
maison pour un maximum de confort, a la detente 
du corps et de I'esprit pour recharger I'energie que 
le quotidien nous absorbe, MCP suit impulsion 
et propose son espace bien-etre avec une large 
gamme de Saunas et de Spa. 
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Peu importe le type de sauna vous 
correspondant, MCP presente une multitude 
de possibles, les espaces les plus restreints 
sont exploites pour donner naissance a une 

oasis de bien-etre individuelle. 

1 

Des saunas derniere generation, a infrarouges, 
pour mincir en se relaxant, des saunas a chaleur 
seche, a chaleur humide...La gamme de sauna 
est faite de materiaux nobles, pour vivre 
I'ambiance rassurante des pays nordiques. 



De deux a six places, MCP met I'accent 
sur le pouvoir decontractant des Spa, de 
I'aromatherapie, des hydrojets qui relaxent 
tout le corps, de la chromotherapie qui apaise 
I'esprit. Chaque Spa est unique. 

MCP met son experience et son savoir-faire a 
votre service, son equipe reste a votre ecoute 
et vous proposera des solutions adaptees pour 
chacune de vos idees. 

Toute I'equipe de MCP vous souhaite une tres 
bonne lecture. 

Avec les blocs coffrants isolants MCP, vous 
etes libres de tout imaginer... 

Catalogue general 2010 public : les tarifs 
proposes sont TTC et hors transport au depart de 
Meximieux. (France 01) Nous nous reservons le 
droit de modifier tout ou partie des caracteristiques 
des articles ou le contenu de ce document. 

Les photos et les dessins ne sont pas contractuels. 
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Construire 



Structure technique du concept MCP 




Aciers de structure 

Le coffrage regoit des 
aciers d 'armatures 
verticaux et horizontaux. 
Coulage du beton 
parfaitement dose dans 
le murjusqu'a 1 m 75 en 
une seule passe evitant 
les faiblesses dues aux 
reprises de coulage. 
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L'exclusivite MCP 



Uprocede exclusif MCP qui offre la 
|^ fiabilite et la robustesse du beton arme, 
I I la double isolation thermique des murs 
et la rapidite de pose. 



Les blocs coffrants isolants MCP sont parfaitement 
etudies pour la modulation, les blocs courbes 
utilisables en arrondis sont adequats pour la 
realisation d'escaliers : 



- Une longueur unique de 2 m 

- Stabilite de structure 

- Profil d'accrochage liner fixe 
montage des blocs et scelle au 
coulage du beton. 

- Profil d'accrochage 
liner 5.5 cm 
de large 
preserve la 
surface du 
beton en tete 
de mur permet 
une meilleure 
tenue au collage 
des margelles. 

- 1 face lisse pour 
recevoir un liner ou un 
PVC. 

- 1 face rainuree 

recevoir un enduit. 

- De 1 .50 ou 3 metres de diametre 
utilisables en arrondis rentrants ou 
sortants adequats pour la realisation 
d'escaliers 

- Blocs modulables tous les 25 cm 
(largeur) et de 5 cm (hauteur) 

- 10 a 11 cm d'isolant haute densite 30 kg / 
m3 (plus haute densite du marche) 

- Isolation thermique des parois (pres de 
30 % des deperditions thermiques passent par 
les parois) : 

- Coffrage ideal pour un remplissage par 
pompe a beton. 

Le coffrage regoit des aciers d'armatures 
verticaux et horizontaux. 




Coulage du beton 
parfaitement dose 
dans le mur jusqu'a 1 m 
75 en une seule passe evitant 
les faiblesses dues aux reprises de 
coulage. 

Les entretoises, parties integrantes du bloc 
evitent les manipulations fastidieuses lors de 
la pose. 

Le coffrage MCP est complete par des 
accessoires uniques : profil d'accrochage liner, 
U de liaison, blocs courbes et angle PVC. 
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Con strut re 



Les blocs coffrants isolants MCP 



Designation 



unite 



Condt. 



Bloc droit 

2ml X 0.25X0.25 



Bloc MCP a cintrer 



3m- 



Bloc courbe diam 3m X 0.25 H. 
8 elements pour un cercle complet 




Bloc courbe 

diam 1.50m X 0.25 H. 

6 elements pour un cercle complet 




X 1 



X 1 



X6 



X9 



Bouchon d'angle 




X 1 



X100 



Rehausse 1mX5cmH 




ml 



30 ml 



Angle PVC pour angle verticaux 




ml 



X 2.50 ml 
ou X 3ml 



Profil d'accrochage liner HUNG MCP 
pour coffrage MCP en 2ml 



ml 



30 X 2ml 



Profil d'accrochage liner HUNG MCP 
pour coffrage MCP a cintrer en 2ml 




ml 



2ml 



U de liaison 8cm de large 



Profil d'accrochage liner d'angle 
pour coffrage MCP 




X 1 




X 1 



X1 



X1 



Profil nez de marche 
pour coffrage MCP 




ml 



2ml 



Profil nez de marche a cintrer 
pour coffrage MCP 




ml 



Accessoires des Blocs Coffrants Isolants MCP 



2ml 



Designation 


unite 




Condt. 


Etais de maintien 


X 1 




X 15 


Queue de cochon 


X 1 




X 12 


Mousse de polyurethane pistolable 


X 1 




X 12 


Pistolet pour mousse de polyurethane 


X 1 




X 1 
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Les piscines en kits beton arme MCP 



Preparez votre projet piscine en toute serenite de 

la constuction a I'equipement 

Les piscines MCP sont adaptees a tous les bud- 
gets, en kit ou cle en main. 

VOTRE PISCINE EN BETON ARME, 

FABRICATION 100 % FRANQAISE 




MCP, fabrique ses blocs coffrants 
. isolants a Dijon. 










Les PLUS MCP 

RESISTANT : Solidite du beton arme 

ISOLANT : Blocs coffrants en polystyrene haute 
densite 

RAPIDE : Une longueur unique de 2 m pour les blocs 
droits. 

FACILE : leger et pratique a poser. 
MONTER VOTRE KIT PISCINE EN 5 ETAPES : 

1 -Terrasser 

2- Couler le radier 

3- Monter la structure et betonner (1 journee suffit !) 

4- Raccordement des tuyaux 

5- Pose du revetement (liner) 

Assistance technique assuree 

DVD de montage offert 

OU 

Faites confiance a nos partenaires 



Con strut re 



Le kit piscine MCP Micea 



COMPOSITION D'UN KIT MCP 




STRUCTURE : 

L'ensemble des blocs polystyrene, 
les bouchons d'angle, les profils 
droits d'accrochage pour liner ou 
Pvc arme, les profils d'accrochage 
d'angle, les profils d'angle. 

LES PIECES A SCELLER : 

Bonde de fond, buses de 
refoulement, prise balai, skimmers, 
projecteur(s) et boTte(s) de 
connexion. 

EQUIPEMENT ET FILTRATION : 

Un kit plomberie, un filtre a sable et 
sa charge filtrante, une pompe, un 
coffret electrique pour filtration et 
projecteur(s). 

REVETEMENT : 

Le feutre de 300gr par m , 
antibacterien, antimycosique et sa 
colle, le liner de 75/100eme uni, 
pour forme standard, de couleur 
bleu pale, sable ou blanc. 

Materiel et produits d'entretien. 
ECHELLE : 3 ou 4 marches 

MATERIEL D'ENTRETIEN : 

Une epuisette de fond, un balai 
aspirateur pour liner ou pvc arme, 
une brosse de mur, un thermometre, 
une trousse d'analyse, un manche 
telescopique, un tuyau flottant. 

PRODUITS D'ENTRETIEN : 

5 kg de chlore 3 en 1 (bactericide, 
algicide et floculant) en tablettes 
de 200 gr, 5 kg de chlore choc en 
tablettes de 20gr, 5 kg de PH Minus, 
5 kg de PH Plus, 1 litre nettoyant 
ligne d'eau. 



En option pour les kits 
Micea et Camoa 

- Revetement en PVC arme 

- Escalier roman ou carre 

- Nage a contre-courant 

- Balneo 



Micea 

Piscine rectangulaire avec fond plat - hauteur de 1 .50 m 



Dimension du bassin en metre 




3.5x7 




4x8 




4.5x9 




5x 10 




6x 12 





1 




Option escalier 



Micea 



Camoa 



Escalier Roman 














785.00 € 


690.00 € 


Escalier Carre 


828.00 € 


815.00 € 







FORFAIT TRANSPORT 

France Metropolitaine hors 
Corse, hors Dom-Tom : 

pour 1 Kit piscine complet 
toute France hors Corse : 
250 € HT 

Les prix indiques n'incluent 
pas la pose du revetement. 

Celle-ci necessite 
/'intervention d'un 
professionnel. 



Le kit piscine MCP Camoa 




Camoa 




Piscine rectangulaire avec pente composee 


hauteur de 1 .25 a 1 .75 m 


Dimension du bassin en metre 




3.5 x 7 




4x8 




4.5 x 9 




5 x 10 




6x 12 






MCP, vous propose differents styles d'escalliers, 
n'hesitez pas a nous contacter pour un devis. 



Betonnage en une seule operation pour la 

structure et les escaliers. 
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Construire 



DIMENSION DU BASSIN EN METRE 



DESIGNATION 



3.5X7 



4X8 



4.5X9 5X10 6X12 



PIECES A SCELLER - LINER 



Bonde de fond 


1 


1 


1 


1 


Skimmer grande 
meutriere 


2 


2 


2 


2 


Refoulement 


2 


3 


3 


3 


Prise balai 


1 


1 


1 


1 


Projecteur 300W 


1 


1 


2 


2 


BoTte de connection 


1 


1 


2 


2 


Echelle 3 marches 


1 


1 


1 


1 



Coffret electrique 


FILTRE + 
1 PROJECTEUR 


FILTRE + 
1 PROJECTEUR 


FILTRE + 
1 PROJECTEUR 


FILTRE + 
2 PROJECTEURS 


Filtre a sable 


9 m 3 /h 


1 4 m 3 /h 


1 8 m 3 /h 


22 m 3 /h 


Pompe 


0.75 cv 


1cv 


1cv 


1.5cv 


Gravier en sac 25kg 


1 


2 


2 


3 


Sable en sac 25 kg 


3 


4 


6 


7 


Kit de plomberie 


diam.50 


diam.50 


diam.63 


diam.63 



ACCESSOIRES DE NETTOYAGE 



PRODUIT D'ENTRETIEN 




Epuisette de fond 


1 


1 


1 


1 


Balai liner 


1 


1 


1 


1 


Brosse mur 


1 


1 


1 


1 


Thermometre rond flottant 


1 


1 


1 


1 


Trousse d'analyse 


1 


1 


1 


1 


Manche telescopique 


1 


1 


1 


1 


Tuyau flottant 


9 ml 


9 ml 


9 ml 


9 ml 



FILTRE + 
'ROJECTEU 

33 m 3 /h 
2cv 
5 ~ 
10 
diam.63 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

12 ml 



Chlore 3 en 1 seau 5 kg 


1 


1 


1 


1 


bactericide, algicide et 










floculant 










Chlore choc seau 5kg 


1 


1 


1 


1 


PH minus seau 5kg 


1 


1 


1 


1 


PH + seau 5kg 


1 


1 


1 


1 


Nettoyant ligne d'eau 


1 


1 


1 


1 
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Les etapes de construction 
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Constru ire 



Le revetement \ Le liner 

Notre strategie vise a ouvrir le choix en imprimes, 
f rises... pour nourrir la liberie et les envies de nos 
clients, et de fait, reduire la part des liners unis au 
profit des liners imprimes modernes. 



classiques 




moderne 



les f rises 































1 1 





Ay 
— 



JDf 



MODELE 


PRIX TTC au m 2 


LINER UNIS 


75/100° Unis 




75/100° Imprimes classiques 




75/100° Imprimes modernes 




RAKinFAII 1 IMFR 


DMIN LJ LlliLIx 


Bandeau liner 75/100 Tous coloris 




LINERS QUALITE CELSIUS 


Unis 




Imprimes modernes 





Les prix s'entendent pour des liners de forme standard. 
Compter une plus value de 12% pour des liners hors standard 
et une plus value de 25% pour des liners de forme libre. 
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Le Top border 



REVOLUTIONNAIRE et UNIQUE : une nouveaute MONDIALE, le TOPborder® 
"la touche personnelle" 

La zone de probleme habituelle est la ligne d'eau - TOPborder est la solution ! 
TOPborder revalorise /'aspect de votre piscine et ajoute une note individuelle. 

Peu importe s'il s'agit d'une renovation ou d'une nouvelle construction! 
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TOPBORDER - FRISES ADHESIVES 



395.00 € TTC le kit d'installation 

Tous les outils necessaires a I'installation de 
TOPborder sont disponibles dans le kit : 

- 28 m de frise 

- Une raclette 

- Un tube pour I'etancheite des joints 

- Une roulette de pression en silicone 

- Un crayon marqueur 

- Un scalpel 

- Nos consignes de montage 




Les frises 



Les avantages en resume 

- Montage simple 

- Renovation a cout reduit de la ligne 
d'eau 

- Court temps d'installation 

- Revalorisation optique du bassin 

- Haute resistance aux UV 

- La plus grande qualite de feuilles 
liners 

- Design decoratif 

- Surface "Easy to clean" grace a la 
nano-couche ICE unique 

- Colle speciale de longue duree 
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Construire I Le revetement I Le PVC arme 

MEMBRANES ARMEES : 
Elles sont utilisees en tant 
que liner arme de grande 
qualite dans les bassins 
publics, les pares de loisirs, 
les hotels et les bassins 
prives. 



Elles sont le materiau ideal 
pour le revetement de 
bassins enterres de toutes 
formes et dimensions aussi 
bien pour I'interieur que 
I'exterieur. Indechirables 
et resistantes, la qualite de 
notre revetement garantit 
un confort de baignade 
durable. 

Nos membranes armees 
resistent a I'erosion, au 
froid et offrent les plus 
hauts criteres pour une 
parfaite hygiene. Grace 
a sa composition anti- 
microbienne, les bacteries 
et les champignons sont 
sans effet. 

Les membranes armees SBG sont utilisables lors de construction ainsi que pour la renovation de 
piscines. Carrelage, beton, metal, plastique ou bois- les membranes armees SBG 150 peuvent etre 
posees sur chacun de ces supports. Les bandes sont soudees bord a bord pour une surface 100% 
homogene et etanche. 

MEMBRANES ARMEES ANTIDERAPANTES : assurent grace a leurs surfaces antiderapantes une 
securite pour les marches d'escaliers et les bassins pour enfants. 



DESIGNATION 


MODELE 


PRIX TTC au m 2 


PVC arme 1 50/1 00 6me 






bleu pale, vert cara'fbe, sable, blanc, bleu france, gris clair, gris 








fonce 






PVC arme 200/1 00* me - Anti-derapant 

bleu pale, vert cara'fbe, sable, blanc, bleu france, gris clair, gris 












fonce 
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Profil d'accrochage accessoires de pose liner et PVC arme 



PROFILS D'ACCROCHAGE POUR LINER OU PVC ARME 

I 


PRIX TTC 


Hung vertical aluminium en 2 m (renovation) : Le ml 








Hung vertical pvc en 2 m (renovation) : Le ml 




Hung angle vertical pvc de rayon 15 cm x 50 mm de large. L'unite 




Hung horizontal aluminium en 2m x 50 mm. Le ml 




Hung angle horizontal aluminium 

de rayon 15 cm x 50 mm de large L'unite 




Hung horizontal pvc en 2 m x 90 mm. Le ml 




Hung horizontal pvc en 2 m x 50 mm. Le ml 




Hung angle horizontal pvc de rayon 15 cm x 50 mm de large 
L'unite 




ACCESSOIRES DE POSE POUR LINER ET PVC ARME 




Feutre 300 gr/m 2 bleu Antibacterien 
en rouleau de 25 ml par 2m. Le m 2 




Colle pour feutre en seau de 5 kgs 




Jonc de blocage blanc. Le ml 




Rivet vendue par boite de 250 pieces. Le rivet 




Bandelette vendu par bobine de 25 ml. Le ml 




PVC liquide en pot de 1 litre 




SolvantTHF en bidon de 1 litre 




Colle neoprene en 5 litres. Le bidon 




Tole colaminee en plaque de 2 m par 1 m. L'unite 




Tole colaminee coupee de 5 cm par 2 ml. L'unite 
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Equiper 



Les pieces a sceller 




MODELES 


DESIGNATION 


PRIX TTC 

Pour modeles 
blanc 


PRIX TTC 

Pour modeles 
en couleur 




Grande Meutiere Prestige 


82.52 € 




^& 


Refoulement 


8.00 € 






Prise balai 


8.00 € 






Proiprtpi jr 


76 54 € 






i— > I I _r I 

Bonde de fond 


19.73 € 






BoTte de connexion 


12.56 € 






Traversee de paroi 


8.22 € 






Ampoule halogene 50 w 


9.57 € 




Ampoule halogene 75 w 


21.53 € 






Ampoule halogene 100 w 


11.96€ 






Projecteur halogene 50 w 


104.65 € 






Ampoule 300 w 


16.74C 






Traversee de paroi pour projecteur 75w 


12.80 € 





KIT PIECES A SCELLER MCP 1 



2 skimmers liner blanc 

3 refoulements 315, blanc 
1 prise balai liner blanc 

1 boitier de jonction blanc 
1 projecteur a vis liner blanc 
1 bonde fond liner blanc 



KIT PIECES A SCELLER MCP 2 



- 2 skimmers liner blanc 

- 3 refoulements liner blanc 
- 1 prise balai liner blanc 

- 2 boitiers de jonction blanc 

- 2 projecteurs liner a vis, blanc 
- 1 bonde fond liner blanc 



ACCESSOIRES POUR SKIMMER 



Net'Skim : prefiltre hygienique jetable 

WATER LILY : Absorbant specifique des residus gras 
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LED 

Les lampes PAR56 Seamaid sont compatibles 
avec toutes les niches existantes Coque en ABS 
avec terminal a vis moule dans la matiere Lentille 
polycarbonate soudee aux ultrasons. 



MODELES 


PRIX TTC 


Ampoule LED Blanche 




Ampoule LED couleur 
avec telecommande 




Projecteur plat LED blanche 




Projecteur led couleur piscine hors 
sol avec telecommande 





Caracteristiques Techniques 

Couleur : Blanc day light 5000/7000°k 
Nombre de leds : 270 Leds ultra-bright 
Angle diffusion : 40/45 deg 
Programme unique : 
Controle On/Off manuel 
Flux lumineux : 880 lumens a ± 10% 
Connexion exterieure : Cable 2x0. 75mm 2 denude 
Tension de fonctionnement : 
12VAC/50~60Hz 

Amperage d'entree : 1.2A± 10% max. (AC 12V) 
Consommation : 14W ± 5% (AC 12V) 
Materiaux : Lentille en polycarbonate 
Coupe en ABS : Dimensions Dia 290mm, prof 65mm 
Poids net 650g 
Indice IP IP68 100% water proof 



developpee permet de diffuser la lumien 
de maniere equilibree dans I'eau avec un 
melange harmonieux des couleurs. 

Le soudage aux ultrasons des pieces 
plastiques garantit une parfaite etancheite 
de I'ensemble. 

Disponible en 2 versions, eclairage blanc 
ou RVB 

Kit d'eclairage pour piscine hors-sol : 

Compatible avec toute piscine hors-sol a 
paroi rigide, ce nouveau systeme d'eclairage 
s'installe sur une buse de refoulement 
existante dans le bassin. 

La molette de reglage de la buse permet 
de le maintenir en place. Support en ABS a 
fixer sur la buse de refoulement. 

Capot amovible hydro ventile en ASA. 

Lentille polycarbonate soudee aux 
ultrasons. 

Cable d'alimentation 2x0.75 mm 2 de 6 
metres a passer sous la margelle. Prise 
transformateur 220V/12VAC. 

Telecommande radio 4 fonctions, fournie. 
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Equiper 



La filtration 



JUPITER 



JUPITER 
FILTRE A SABLE EN POLYESTER 



- Filtre haute technicite de moulage POLYESTER ARME. 

- La fibre de verre assure une fiabilite incomparable. 

- La fixation manuelle par raccord union de la vanne laterale sur le filtre 
vous fera apprecier ce filtre par le gain de temps du a la fiabilite de 
montage. 

- Les raccords de passage cloison du filtre congus avec un filetage et un 
joint torique lui assurent une parfaite etancheite. 

- Le filtre est livre complet, pret au raccordement sur la pompe avec 
tous les accessoires lui permettant une utilisation et un rendement sans 
problemes. 

Garantie 5 ans 




| Reference 


Diametre 


Debit 


Raccords 


charge de silice 


P.U TTC 


Jupiter 9 


485 


9m 3 /H 


1"1/2 


100 kg 




Jupiter 14 


625 


14m 3 /H 


1 "1/2 


150 kg 




Jupiter 18 


690 


1 8m 3 /H 


2" 


200 kg 




Jupiter 22 


780 


22m 3 /H 


2" 


250 kg 




Jupiter 33 


930 


33m 3 /H 


2" 


375 kg 




GRAVIER FILTRE SAC de 25 KGRS 




| SABLE SAC DE 25 KGRS 





En option 




Vanne Multivoie Easy 



- Vanne multivoie automatique pour filtre. 
Permet la programmation et la realisation 
automatique du nettoyage de votre filtre. 

- Montage facile 

- Compatible avec un grand nombre de 
filtres 
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La filtration 



LE FILTRE A DIATOMEE 



E FILTRE A DIATOMEE 



- En resine de polyester 

- La diatomee est une poudre blanche tres fine constitute de plantes 
fossilisees. Elle est introduite dans un filtre a tres grande surface 
filtrante, et se depose sur celui-ci, creant un filtre extremement fin, 
de I'ordre de 1 a 3 microns. C'est ainsi le filtre le plus performant, 
permettant d'avoir I'eau la plus limpide. 

Garantie 3 ans 



La charge de gravier et de sable n'est pas 
comprise dans le prix. 



Reference 


Diametre x H 


Debit 


Raccords 


Surface filtrante en m 2 


P.U TTC 


diatomee 
S24 


620 x 993 


1 1 m 3 /H 


1 "1/2 


2.2 




diatomee 
S36 


620 x 1143 


1 7m 3 /H 


1 "1/2 


3.3 




diatomee 
S48 


620 x 1293 


22m 3 /H 


2" 


4.5 




diatomee 
S60 


620 x 1463 


28m 3 /H 


2" 


5.6 




| DIATOMEES FW60 POUDRE 20 KG 





Vanne Multivoie Easy 



| Designation 


Raccords 


P.U TTC 


Easy 1000 avec horloge 


2" 




Easy 4000 avec horloge 


1"1/2 




Easy 4000+ avec horloge 


2" 
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Equiper 



Les locaux techniques 



Local technique Keops 




Local technique 
enterre premonte 



■ iii i 



e choixde I'implantation du local technique 
t important, si vous I'installez a moins de 
m de la piscine, le coffret electrique de 
mmande de la filtration ne devra pas 
etre installe dans le local, au dela de 3m 
le coffret pourra etre installe dans le local 
technique. 



Pour Installation prevoir un trou de 1 40 cm 
x 140 cm et de 113 cm de profondeur, une 
tranchee reliant la tuyauterie des pieces a 
sceller de la piscine vers le local technique 
est a realiser, ainsi qu'une tranchee pour 
I'evacuation des eaux usees et une autre 
pour les liaisons electriques. 

Dans le fond du trou realisez une chappe 
plane en beton de 20 cm d'epaisseur. 



| DESIGNATION 


PRIXTTC | 


Local technique Keops 15 m 3 




Local technique enterre premonte pour filtration 9 m 3 comprenant : 
-Pompe discovery 

-Filtre Jupiter 9 m 3 (sans charge filtrante) 
-Coffret Electrique filtration 
-1 projojecteur 




Local technique enterre premonte pour filtration 14 m 3 comprenant : 
-Pompe discovery 

-Filtre Jupiter 14 m 3 (sans charge filtrante) 
Coffret Electrique filtration 
-2 projecteurs 




Local technique enterre premonte pour filtration 18 m 3 comprenant : 
-Pompe discovery 

-Filtre Jupiter 18 m 3 (sans charge filtrante) 
Coffret Electrique filtration 
-2 projecteurs 




Local technique enterre premonte pour filtration 22 m 3 comprenant : 
-Pompe discovery 

-Filtre Jupiter 22 m 3 (sans charge filtrante) 
-Coffret Electrique filtration 
-2 projecteurs 
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Equiper 



Les pompes amorgantes 



SERIE DISCOVERY 



- Electropompe auto-amorgante pour piscines, 
equipee d'un prefiltre de grande capacite. 

- Prefiltre avec couvercle transparent en 
polycarbonate, ce qui permet I'observation 
facile du panier prefiltre. Systeme de fermeture 

vec manette de serrage pour une grande 
accessibility. 

- Corps de pompe en polypropylene, renforce 
avec fibre de verre, resistant aux produits 
chimiques de la piscine. Excellente garantie 
dans la duree. 

Pompe amorgante avec prefiltre de fabrication europeenne 



- Couvercle corps de pompe et diffuseur en Noryl, 
turbine en Noryl avec arbre en inox. 

- Arbre du moteur fabrique en AISI316, joint 
d'etancheite en graphite et ceramique. 

- Moteur hermetique, absolument silencieux 
avec protection IP-55 a 2850 rpm. Tension 
d'alimentation monophasee 230v-50Hz ou 
triphasee a 230/400v-50Hz. 

- Connections d'aspiration et de refoulement 2". 

Garantie 1 an 




| Designation 


Poids en kg 


PrixTTC ] 


Serie Discovery 0.50 cv 


12.5 




Serie Discovery 0.75 cv 


13 




Serie Discovery 1 cv 


14 




Serie Discovery 1 .5 cv 


17 




Serie Discovery 2 cv 


19.5 




Serie Discovery 3 cv 


22.5 





SERIE UTRA-FLOW 

-Couvercle unique a verrouillage "Cam & Ramp" 
est facile a enlever et a remplacer par un simple 
quart de tour. 

-Grand panier-filtre rend la maintenance aisee 
et allonge les intervalles de nettoyage. 

-Orifices de 2" pour amorgage rapide et flux 
plus efficace. 



-Garantit une efficacite optimale et reduit 
I'entretien au strict minimum. 

-Congue specialement pour un fonctionnement 
silencieux. 

-Collier en acier inoxydable pour retrait facile de 
I'extremite motrice. 

Garantie 3 ans 




| Designation 


Poids en kg 


Prix TTC 


Serie Ultra-Flow 0.75 cv 


26 




Serie Ultra-Flow 1 cv 


26 




Serie Ultra-Flow 1.5 cv 


28 




Serie Ultra-Flow 2 cv 


28 




Serie Ultra-Flow 3 cv 


30 





Les raccords PVC 



Raccords 



Designation 










m 




Vanne F a coller double union diametre 32 

diametre 50 
diametre 63 



Coude 90° diametre 32 

diametre 50 



diametre 63 



Coude 45° diametre 32 

diametre 50 
diametre 63 



Courbe F/F a coller diametre 50 

diametre 63 



Manchon F/F a coller 



diametre 32 
diametre 50 
diametre 63 



TE egal F a coller 



diametre 32 
diametre 50 
diametre 63 



TE reduit diametre 63/50 
diametre 63/32 
diametre 50/32 



Reduction simple F/M a coller diametre 50/32 

diametre 63/50 
diametre 75/63 
diametre 90/75 
conique 110/75 



Clapet anti retour a ressort diametre 50 

diametre 63 



Croix F a coller diametre 32 

diametre 50 
diametre 63 



Collecteur F a coller diametre 50 

diametre 63 



Embout F a coller diametre 32 - male V 

diametre 63/50 - male V1/2 
diametre 63/50 - male 2 
diametre 75/63 - male 2 



Union F/F a coller diametre 32 

diametre 50 
diametre 63 



P.U TTC 
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Equiper 



Les coffrets electriques 



Reference 



Designation 



PUTTC 



DHG2 




kit hors-gel / Affichage digital de la temperature. 



PINCC16 




Coffret de nage a contre-courant pour moteur jusqu'a 2CV mono livre 
avec recepteur pneumatique pour commande a distance . 



PINCC2 



CRBTRN 




Coffret de nage a contre-courant pour moteur jusqu'a 3CV mono livre 
avec recepteur pneumatique pour commande a distance . 



Les coffrets de regulation de niveau 



Coffret de regulation de niveau a relais pour bac tampon livre avec 5 
sondes et une electrovanne 1"24V et filtre a tamis. 



CRNSE 




Coffret de detection de manque d'eau livre avec 3 sondes et une 
electrovanne et filtre a tamis. 



RNS2 




Dispositif de remplissage automatique pour piscine a skimmer ou 
couverture automatique, 1 sonde de detection a double seuil : 

- seuil bas : Ouverture de relectrovanne et arret de la pompe. 

- seuil haut : Arret du remplissage et mise en marche de la pompe. 



Les coffrets de filtration 



METEOR-R 

1P _ 


Coffret de Filtration optimisee selon la temperature de I'eau + 1 projecteur : 

- Affichage digital de la temperature. Le dispositif hors-gel integre assure 
une protection efficace de /'installation en cas de temperature negative. 
Commande a distance des projecteurs. Prise auxiliaire telecommandee 
230V/10A. Detection manque d'eau et remplissage automatique (kit en option 
ref. PF10K006) permet de proteger la pompe en cas de manque d'eau et de 
commander le remplissage Precision thermometre +/- 1. 

Le fonctionnement METEOR-R : 

En plus des modes de fonctionnement traditionnels (auto / 0/manuel), 
I'utilisateur peut choisir de laisser METEOR-R calculer le temps de filtration 
en fonction de la temperature de I'eau. 




METEOR-R 

2P — 

W % 


Coffret de Filtration optimisee selon la temperature de I'eau + 2 projecteurs : 

Affichage digital de la temperature. Le dispositif hors-gel integre assure 
une protection efficace de /'installation en cas de temperature negative. 
Commande a distance des projecteurs. Prise auxiliaire telecommandee 
230V/10A. Detection manque d'eau et remplissage automatique (kit en option 
ref. PF10K006) permet de proteger la pompe en cas de manque d'eau et de 
commander le remplissage. 

Precision thermometre +/- 1. 




Kit regulation de niveau sur coffret METEOR 
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Les coffrets electriques 



Les prix ci-dessous comprennent les disjoncteurs magnetothermiques jusqu'a 10 amperes livres, 
montes. 

Conformes aux directives europeennes en vigueur. 
Marquage CE. 

Tous le coffrets sont utilisables en mono ou en triphase. 



Reference 



Designation 



Les coffrets de protection 



filtration surpresseur 1 proj. 



PAOO 




Coffret electrique 
pour filtration seule 



2 ou 3 
proj. 



RU TTC 



PA330 




Coffret de 
protection et de 
commande filtration 
et un projecteur 
transformateur 300 
WA integre) 



PA370 



Coffret de 
protection et de 
commande filtration 
et deux projecteurs 
(transformateur 600 
WA integre) 



PA33PS 




Coffret de 
protection et 
de commande 
filtration, balai 
et un projecteur 
(transformateur 300 
WA integre) 



PA37PS 



Coffret de 
protection et 
de commande 
filtration, balai et 
deux projecteurs 
(transformateur 600 
WA integre) 



LK380 




Coffret de 
protection et 
de commande 
filtration, et trois 
projecteurs 
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Equiper 



Les accessoires I Les douches solaires 



L'elegance d'un nouveau design... La douche solaire Rio 

Avec ses lignes sobres et epurees, le combine douche RIO® s'integrera 
parfaitement a votre espace piscine. Sa conception autorise tous les 
emplacements et orientations. 




La douche solaire Rio combine 

La brumisation d'eau vous permet une hydratation reguliere de la peau. L'eau 
brumisee en tres fines gouttelettes rehydrate votre epiderme et procure un 
veritable bien-etre. 









La douche solaire est agrementee d'un mitigeur pour le melange chaud e 
froid et dispose d'une reserve de 40 L d'eau chaude. La fontaine ideate 
pour I'hygiene des mains et des pieds 



DOUCHES SOLAIRES RIO® 

- Corps en aluminium, 

- Le pommeau de la douche dispose de 4 
reglages de jet. 



Designation 


Prix TTC 


Douche solaire Rio 

Rio 23 litres 

Rio 40 litres 

Douche solaire Combibne Rio 
et brumisateur40 litres 





COMBINE RIO® DOUCHE/BRUMISATEUR 

Compose de 2 jets de brume et d'un mitigeur 
eau chaude et eau froide, le 
combine douche / brumisateur RIO® a 3 
fonctions : 

- 1 fonction douche (4 reglages de jet), 

- 1 fonction brumisateur avec robinet 1/4 tour, 

- 1 fonction rince pied avec un robinet 1/4 tour. 
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Les accessoires I Les enrouleurs I Les echelles 



Designation 


P.U TTC 




Enrouleur aluminium pied inox telescopique. 
Pour bache a bulle. 

Pour un bassin de 4 a 5.50 m et diametre 100 m 




LES ENROULEURS 




Enrouleur aluminium pied inox telescopique. 
Pour bache a bulle. 

Pour un bassin de 4 a 6.60 m et diametre 100 m 








LES ECHELLES 



| Designation 


Prix TTC 


Echelle inox avec 2 marches inox 




Echelle inox avec 3 marches inox 




Echelle inox avec 4 marches inox 




Echelle inox avec 5 marches inox 




Echelle pour piscine hors-sol 2x3 marches avec platefrorme 




Echelle pour piscine hors-sol 2x4 marches avec platefrorme 
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Tr a iter 



Les pompes doseuses 



Modeles 



Designation 




Pompe regulatrice de Chlore pour electrolyseur 




Pompe doseuse OXYGENE ACTIF H 202 

Le systeme de dosage OXYDOZ represente la solution ideale pour le 
dosage de I'oxygene actif. Tous les parametres de fonctionnement et de 
controle sont accessibles par I'intermediaire d'une touche et la visualisation 
se fait sur un ecran LCD retro-eclaire. 




La pompe doseuse OXYBIO avec ecran de controle. 

Sa programmation est aisee, il suffit de renseigner : 

- le volume de la piscine, 

- les jours de dosage souhaites (generalement 1 jour sur 2 en haute 
saison pour le sud de la France), 

- la temperature de I'eau de la piscine. 

Une fois ces donnees rentrees, le microprocesseur calcule et dose 
automatiquement. La tete de pompe etudiee specifiquement pour le 
dosage de l'Oxybio+, est de type « auto purge ». 




UOXYBIO+ est un disinfectant a base de peroxyde d'hydrogene stabilise 
et suractive. C'est un produit ecologique, completement biodegradable, 
incolore et inodore, non toxique, facile a I'emploi et largement teste. 
Sa formule specifique rend TOXYBIO+ 100 fois plus actif compare au 
peroxyde d'hydrogene non-active. En I'absence de pollution, il conserve 
ses principes actifs. II ne mousse pas et detruit les bacteries, moisissures, 
virus, spores, amibes et algues. 




Regulateur PH/REDOX automatique 

Le systeme de dosage DBPRO + avec regulation electronique digitale 
proportionnelle integree, permet un traitement automatique, simple et ef- 
ficace du pH et du chlore des piscines privees. Debit : 2 L/h 




Regulateur PH automatique a LED 

Systeme de dosage avec regulation electronique digitale proportionnelle 
integree, permet un traitement automatique, simple et efficace du pH des 
piscines privees. Debit : 2 L/h 




Pompe proportionnelle CHLORE FMS-RH WON 




Sonde PH 




Sonde Redox 
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Les electrolyseurs 



Electrolyseur Astral sel 

Electrolyseur de sel auto-nettoyant par inversion de polarite. 
Installation et usage simplifies. 

- Fonctionne avec une concentration de sel de 4 g/l. 

- Production de chlore 16 g/h 

Electrolyseur Astral sel 40 m 3 auto-nettoyant - 

Electrolyseur Astral sel 60 m 3 auto-nettoyant - 

Electrolyseur Astral sel 100 m 3 auto-nettoyant - 
Electrolyseur Astral sel 160 m 3 auto-nettoyant - 




AStRAL S£L BASfC.3 



Electrolyseur Astral Basic 

Electrolyseur de sel auto-nettoyant par 
inversion de polarite. 

- Traitement pour piscine 30 m 3 a 95 m 3 

- Production de chlore 7 g/h 
-Auto-nettoyant par inversion de polarite 

- Fonctionne avec concentration de sel de 4 g/l 
Electrolyseur Astral Basic 30 m 3 - 
Electrolyseur Astral Basic 55 m 3 - 

Electrolyseur Astral Basic 95 m 3 - 



Tr a iter 




Les solutions ultraviolet I Bio UV 



Le traitement automatique sans chlore 



Bio UV : Premier fabricant 

FranQaiS d'appareils de disinfection 
de I'eau par UV. Leader en Europe pour la 
piscine privee et collective. Premier fabricant 
frangais agree par le Ministere de la Sante 
pour la dechloramination. 



Les Avantages : 

- Concept automatique : grace a la 
pompe BIO-UV TEMPO avec la sonde de 
temperature et la regulation BIO-UV PH 

- Confort de Baignade optimal: 

- Sans chlore, sans odeurs, pas de risques 
d'allergies 

- Eau cristalline et saine sans agression de 
la peau, des cheveux, des muqueuses, des 
yeux avec 

- Un confort de baignade incomparable 

Pas de sel, pas de corrosion, ne modifie pas 
le pH de I'eau, pas de residus chimiques 
nocifs 

PREVENTION = ECONOMIE 



CONCEPT BIO-UV 

Automatique Sans Chlore et sans sel 

Traitement eau piscine automatique. 
Le systeme de traitement de I'eau naturel 
BIO-UV est tres simple : un reacteur 
ultraviolet est installe derriere le filtre, une 
pompe doseuse qui s'installe apres le 
reacteur et une regulation automatique du 
pH = Traitement de I'eau de piscine et spa, 
automatique sans chlore. 

- Gamme BIO-UV 2 lampes haut de gamme 
en inox . Garantie 5 ans. 

Avec le package incluant le reacteur, la 
pompe doseuse (avec sonde de temperature) et les 
produits pour la mise en route. 

- Gamme ELEKTRAen PVC : 1 Lampe. 

Garantie 2 ans. 




Sana chlarc 



Tres longue duree de vie des lampes 
( +/- 13 000 heures = 3 saisons) 



Reference 


Capacite m 3 / heure 




ELEKTRA UV 


13 m 3 / H 




18 m 3 / H 




25 m 3 / H 




BIO-UV 


17 m 3 / H 




25 m 3 / H 




34 m 3 / H 
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Les produits d'entretien 



Designation 


Articles 


Condif 




CHLORE LENT 


GALETS 200 GRS 


5 kgs 




CHLORE LENT 


GALETS 200 GRS 


1 kg 




CHLORE MULTIFONCTIONS 


GALETS 200 GRS 


5 kgs 




CHLORE CHOC 


PASTILLES 20 GRS 


5 kgs 




CHLORE CHOC 


PASTILLES 20 GRS 


1 kg 




CHLORE CHOC 


GRANULES 56 % 


5 kgs 




HYPOCHLORITE 


POUDRE 


5 kgs 




CHLORE LIQUIDE 


LIQUIDE 


20 litres 




BROME PASTILLE 20GRS 


PASTILLES 


5 kgs 




BROME CHOC 


POUDRE 


5 kgs 




PEROXYDE D' HYDROGENE 


LIQUIDE 


5 litres 




PH - 


LIQUIDE 


20 litres 




PH - 


POUDRE 


5 kgs 




PH + 


POUDRE 


5 kgs 




ANTI-ALGUES MULTI-FONCTIONS 


LIQUIDE 


5 litres 




FLOCULANT 


CHAUSSETTES 


1 kg 




FLOCULANT LIQUIDE 


LIQUIDE 


5 litres 




DETARTRANT FILTRE 


LIQUIDE 


5 litres 




NETTOYANT LIGNE D'EAU 


GEL 


1 litre 




ANTI-CALCAIRE 


LIQUIDE 


5 litres 




HIVERNATEUR 


LIQUIDE 


5 litres 
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Tr a iter 



Les produits d'entretien \ les testeurs 



Designation 


Articles 


Condf 


PRIX TTC 


STABLISANT DE CHLORE 


POUDRE 
I v_y \j i_y i \ I 


\J l\UO 


I 


ANTI METAUX METAFLOC 


LIQUIDE 


3 litres 




AUGMENTATEUR DE DURETE 


POUDRE 


5 kgs 






AUGMENTATEUR D'ALCALINITE TAC + 


POUDRE 


6 kgs 




DESINFECTANT SOL Antibacterien, antimycosique. 


LIQUIDE 


5 litres 




DESINFECTANT 


LIQUIDE 


5 litres 




Zone Humide Antibacterien, antimycosique. 








SOFT LIQUIDE 


LIQUIDE 


20 litres 




KIT 8 SEMAINES 


DIVERS 


Kit 




PRODUIT SPA ANTI-MOUSSE 


LIQUIDE 


1 litre 




PRODUIT SPA SOFT OXYGENE ACTIF 


LIQUIDE 


1 litre 




PRODUIT SPA ANTI-CALCAIRE 


LIQUIDE 


1 litre 




PRODUIT SPA PH LIQUIDE 


LIQUIDE 


1 litre 






LES ACCESSOIRES 


Designation 


PRIX TTC 


WATER LILY 




NET'SKIM 




EPONGE MAGIQUE 





LES TESTEURS 


Designation 


PRIX TTC 


AQUACHECK OXYGENE ACTIVE 




AQUACHEK SEL : 10 bandelettes 




AQUACHEK BROME, Ph, alcalinite 




AQUACHEK CHLORE, Ph, Alcalinite 




TESTEUR ELECTRONIQUE TRUSTEST 




RECHARGE TRUTEST 
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Les robots de nettoyage 



OCfcAN VAN 2 FUN rf 

carrossene compacxe ei 

Aspiration ^Pf* ^'te c anal d'aspiration 

peut se produire aucun btocage. no(js 
^^"XSne pompe de »e 

tres faible, mise en servrce simple, 



et reglage par roues dentees integrees ^pour un 
ei reyiciy k tjon toutes les 2b sec. 







OCEAN VAN 2 FUN 


PRIX TTC 




ROBOT NET 

Efficace et leger, avec ses 
8 Kg le robot nettoyeur 
de piscine Dolphin NET 
oeut etre aisement utilise 
par tous. En 3 heures 
seulement, ce robot 
autonome assure le 
brossage, le nettoyage 
et la filtration du sol et du 



bas des parois de votrel 
piscine. Le robot Dolph.nl 
N E T beneficie d unei 
auto-programmation pourl 
un quadrillage optimal 
du bassin, ainsi votre 
piscine est nettoyee en| 
profondeur. 




Designation 



Tr a iter 



Les robots de nettoyage 



Les accessoires de nettoyage 




NET • ,h 0 I'pau et de 1'energie 
Economisez de I eau ei o« ba cteries. 

. une couverture de "-^^^wrtenne 
. un arret automatique en sortre de piag 

et robot hors de I'eau. 



Designation 


PRIX TTC 


[ROBOT NET XL 





ROBOT NET ONE 

Le nettoyeur hydraulique 
fonctionnant sur e 
refoulement ou en aspiration. 

Avec son design moderns 
et son systeme d'aspiration 
tolutionnaire, le Net One 
allie I'esthetique et le me.lleur 
de la technologie. 



Connecte sur le skimmer, la 
p rise balai, ou le refoulement 
avec le systeme Turbo 
Venturis fourni, il fonctionne 
^element sur une filtration 
de 6 m 3 /h. 

Le fonctionnement sur le 
refoulement vous perm* 
d'eviter de colmater votre 

filtre 




Designation 


PRIX TTC 


ROBOT NET ONE 





Designation 


Prix TTC 


Kit m^t^ri^l ontr^ti^n 

l\IL 1 1 IdlCl IGI CI III GllCl 1 




Manche telescopique 3,60 m 

ii * 




Manche telescopique 4.80 m 




Tuyau flottant 




7m 




9 m 




10 m 




12 m 




15 m 
i \j \ 1 1 




Balai demi lune non leste 




Diffuseur de chlore flottant rond 




Kit reparation liner 




Brosse tout usage poils nylon 




Brosse de nettoyage pour mur anti-algues 




Brosse pour les angles 




Thermometre fixe ou flottant 




Thermometre animaux flottants 




Thermometre bouee flottant 




Collection Prestige 


Epuisette de fond 




Epuisette de surface 




Tete de balai 35.5 cm 




Tete de balai extra large 45.70 cm 




Brosse mural renforcee 






UTT ttrriQN PRESTIGE 
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Proteger 



Les couvertures automatiques 



Coloris lames disponibles : Blanc / Marbre 
bleu Marbre sable / Bleu / Sable et Gris 




Open one - Open classic 
Volet automatlque 



Le volet leader en europe 



ANU, volet manuel 



Sur et Economique 



Dimension : de 3 m X 3 m a 5 X 10 m. 

Le volet MANU est atteste par le LNE comme 
etant congu et fabrique conformement a la norme 
NF P 90-308. 

MANU est un volet hors d'eau manuel 
de faible investissement ayant toutes les 
fonctionnalites d'un volet flottant. II s'adapte 
sur la quasi-totalite des bassins existants ou 
a realiser. 



Open-one / Open-classic 

Dimension Open-one :de3mX3ma6mX12m 
Dimension Open-classic jusqu'a 7,5 m X 15 m 
(au-dela nous consulter) 

Dernier de la gamme Open, le volet Open One est 
congu et fabrique conformement a la norme NF P 90- 
308. 

L'Open One est un volet hors d'eau motorise sans fins 
de course avec alimentation electrique sur secteur. II 
s'adapte sur la quasi-totalite des bassins existants ou a 
realiser. La mecanique de I'Open One est debrayable 
et peut assurer a tout moment une mise en securite 
manuelle du bassin. 
Deux types de fixation sont possibles : 

• En standard : la fixation des pieds est sans platine. 
Moins encombrante, elle permet une fi nition esthetique 
et soignee. 

• En option : la fixation par platine deportee 
(traditionnelle). Cette solution permet de retrouver la 
fonction escamotable. 



A partir de 



Pratique et esthetique, MANU est une 
reponse economique qui ne sacrifie ni 
fonctionnalite ni securite. 

A partir de 



HABILLAGE DE L'OPEN CLASSIC 

Kit habillage OPEN Classic 

L'habillage CLASSIC Identique a la 
structure du BANC Classic, cette 
solution permet de transformer un 
Open Classic en Banc Classic, pour 
des bassins de longueur maximale de 
12,5 m (escalier inclus). Au dela, nous 
consulter. 

Deux possibilites s'offrent a vous : 

• remplacer les pieds de I'open par la 
structure du banc, 

• recouvrir completement la mecanique 
de I'open (pieds compris). 

A partir de 



Page 35 



Les couvertures automatiques 



BANC Classic Volet automatique habille, 

alimentation sur secteur 






Coloris lames disponibles : 
Blanc / Sable / Bois 



Open Solar Energy 

Dimension :de3mX3ma7,5mX15m (au- 
dela nous consulter). 

Le volet Open Solar Energy utilise la structure 
de I'Open Classic, atteste par le LNE comme 
etant congue et fabrique conformement a la 
norme NF P 90-308. 

L'alimentation du moteur est assuree par deux 
batteries regulees electroniquement et 
alimenteesparunpanneauphotovoltaique 
a haut rendement. Place en exterieur et 
correctement oriente, il fonctionne partout 
et toute I'annee car il necessite peu 
d'ensoleillement. 

Pour toujours plus de securite, un temoin 
sonore previent d'une charge reduite 
des batteries tout en garantissant un dernier cycle complet 
ouverture/fermeture. Son autonomie en cas d'obscurite totale, 
nous autorisons le test du bain de minuit ... peut aller jusqu'a 
40 cycles pour un bassin de 4 x 8 m tout en laissant assez 
d'energie pour une mise en securite ! 

Imaginons le pire, en dernier recours, la mecanique de I'Open 
Solar Energy est debrayable et peut assurer a tout moment une 
mise en securite manuelle du bassin. II s'adapte sur la quasi- 
totalite des bassins existants ou a realiser. Son installation est 
particulierement simple et rapide. Son moteur tubulaire gere 
ses fins de course sans capteur externe. 

A partir de 



imension :de3mX3ma7,5mX15m 
u-dela nous consulter). 



Le volet « le Banc » est atteste par le LNE 
comme etant congu etfabrique conformement 
a la norme NF P 90-308. Le Banc Classic 
est un volet hors d'eau motorise habille 
de lisses de PVC ou de bois exotique. 
II constitue le compromis ideal entre la 
securite, les fonctionnalites, I'esthetisme et 
le niveau d'investissement. Son installation 
est particulierement rapide. II s'adapte sur 
la quasi totalite des bassins existants ou a 
realiser. 



Son ossature permet, dans la limite d'une 
charge de 100 kg repartie, de I'utiliser 
comme solarium. Son moteur tubulaire gere 
ses fins de course sans capteur externe, et 
est debrayable. 



A partir de 



OPEN Solar Energy 
Volet automatique, 



alimentation solaire. 
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Proteger 



Les couvertures automatiques 



IMM'AX 

Volet avec moteur dans I'axe. 




won 1 CO' . 




IMM'BOX 

Volet avec 
moteur en 

coffre sec 



Imm'Box 

Dimension :de3mX3ma10mX25m 
(au-dela nous consulter). 

Notre volet Imm'Box est atteste par le LNE comme etant congu 
et fabrique conformement a la norme NF P 90-308. 

Imm'Box est un volet immerge motorise ayant pour seule 
difference fonctionnelle avec I'lmm'Ax son moteur loge dans 
un coffre sec hors du bassin et dans le prolongement de 
I'axe. 

Son moteur gere ses fins de course sans capteur externe. 



Imm'Ax 

Dimension : de 3 m X 3 m a 7,5 m 
X 15 m (au-dela nous consulter). 

Notre volet Imm'Ax est atteste 
par le LNE comme etant congu et 
fabrique conformement a la norme 
NF P90-308. 

Imm'Ax est un volet immerge 
motorise, modele le plus abouti, 
equilibre ideal entre la securite, 
les fonctionnalites, la discretion et 
I'esthetisme. Son moteur tubulaire 
gere ses fins de course sans 
capteur externe. 

II s'adapte sur la quasi-totalite des 
bassins existants ou a realiser. 




Filet de protection 
pour couverture 
automatique 
ancrage aux 4 
angles, pi ton 
douille, cliquet 
de tension. 

1 2.00 € TTC le m 2 
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Les couvertures automatiques \ Le wing system 



wwki 



V 



u 




SYSTEM MOBIL SUR RAIL 



Pour Open et Banc 



Le wing system 

Enfin une solution pour couvrir 
et securiser les surfaces 
later ales... 

WING System® permet de couvrir a present 
des surfaces laterales telles que : 

- Escaliers rectangulaires, 

- Escaliers carres 

- Plages 

- Pataugeoires... 

- Adaptable sur volets existants. 

- Conforme a la norme NF P 90-308 

- Simple & pratique. 

- Esthetique. 

Simple, pratique, astucieux, WING 
System® s'integre a votre volet, I'enroulement est harmonieux, votre bassin estsecurise 
par un tablier homogene et esthetique. § ur clevis 



Les caillebotis sont indispensables pour 
recouvrir et interdire I'acces a la fosse 
technique des volets immerges. 




Les caillebotis 



Sur clevis 
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Proteger 




Les couvertures a barres 



Garantie 3 ans EASY FIRST 



Qualite / Prix 



onformetneni « 

mp P 90-308 




EASY FIRST est la reponse a 
tous ceux qui souhaitent assurer 



EASY ONE 

Le juste prix 



EASY ONE est la reponse a 
tousceuxquisouhaitentassurer 
la securite de leur piscine pour 
un faible investissement. Elle 
est utilisable toute I'annee. 
Utilisation simple 

L'enroulement s'effectue par 
une manivelle ou sans effort 
a I'aide de la motorisation 
ROLLTROT®. 

Moins d'usure grace 
aux patins de protection 
composites rivetes sous les 
tubes. 



Pour tous les modeles : 

Systeme de tension sur le 
tube. 

Pas de stress : une fois. 
Deroulee et verrouillee, la 
securite est assuree. 

Economique 

Une moindre evaporation. 

Un meilleur bilan thermique 
pour une plus longue utilisation 
de la piscine a moindre cout. 
Une eau plus propre. 

Remplace avantageusement 
la couverture solaire, son 
enrouleur et la couverture 
d'hivernage. 



S'integre aisement dans la plupart des bassins, 
Rapide 3 cliquets inox de tension seulement 



Existe en : 

BLEU/lVOIRE 

vert/ivoire 



la securite de leur piscine pour un 
investissement reduit. 

Utilisation simple 

L'enroulement s'effectue par une 
manivelle ou sans effort a I'aide de 
la motorisation ROLLTROT®. 
Duree de vie prolongee 

Grace aux 2 bandes anti-abrasion 
interchangeables situees sous 
la couverture au niveau des nez 
de margelle et aux patins de 
protection composites rivetes sous 
les tubes. 

S'integre aisement dans la plupart 
des bassins. 

4 cliquets inox de tension 
seulement. 

Finition : Ourlet soude sur les 
longueurs. 

Existe en : 

BLEU/lVOIRE 

vert ivoire 

amande/ivoire 

ivoire/ivoire 

GRIS/lVOIRE 




Modeles 


Prix TTC 

pour une piscine de 3.5 x 7 m sans escaliers 


EASY One 




EASY One avec Rolltrot 




EASY Top 




EASY Top avec Rolltrot 




EASY First 




EASY First avec Rolltrot 




ROLLTROT® DUO seul 
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Les couvertures a barres 



EASY TOP 

Prix d'excellence 






Pour un faible investissement 
complementaire, plus d'effort 
grace a la motorisation autotractee 
ROLLTROT®. 

Par sa forme rectangulaire, elle 
s'adapte sur la quasi-totalite des 
bassins standards ou en formes 
en utilisant nos kits de patins de 
protection. 

L'installation est tres rapide, 
seulement 6 pergages pour une 
couverture de 5.50 x 10.50 m. 



EASY TOP est la couverture a barres de 
haute tenue qui repondra aux exigences 
des utilisateurs avertis. 
Elle est utilisable toute I'annee. 
Utilisation simple 

L'enroulement s'effectue par une 
manivelle ou sans effort a I'aide de la 
motorisation. 

Duree de vie prolongee grace aux 2 
bandes anti-abrasion interchangeables 
situees sous la couverture au niveau 
des nez de margelle, aux renforts PVC 
de passage de barres et aux patins de 
protection composites 

Systeme anti-feuilles et antisoulevement 
sur les longueurs rivetes sous les 
tubes. 

S'integre aisement dans la plupart des 
bassins. 

Installation rapide & simple 

3 cliquets inox de tension seulement. 



Le systeme 
de tension sur 
sangle protege 
to ta I e m e n t 
votre bassin 
des poussieres ; 
impuretes. 



Garantie 3 ans 



ete com me 
feuilles et 



hiver 
autres 



Finition Sangle soudee sur les 
longueurs. 




EXCLU 



Tissus SUPERBLACK 

+ resistant a I'abrasion et a la 
dechirure. Trame noire 100 % 
opaque. 



Existe en : 

bleu/black 
amande/black 
vert/black 
gris/black 
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Les couvertures opaques 




SKIN COLD 

Excellent rapport qualite/prix 




SKIN FREZE 

Finitions, fonctionnalites et longevite 



Concue et fabriquee 
conformement a la 
norme NF P 90-308 



KIN FREEZE 

a couverture de securite Skin Freeze 
§neficie d'une tension parfaite une 
is mise en place. 



Opacite : Maintient de la limpidite 
de I'eau. Reduction de I'utilisation de 
produits de traitement. Facilite la remise 
en service. 

La grille d'evacuation 
centrale permet un 
ecoulement rapide des 
eaux pluviales et evite 
la formation de poches 
d'eau. Un trop plein 
eff i ca ce co m p I e te ra 
le dispositif. Accrochage sandows 
individuels 



PVC SUPERBLACK 



SKIN EXTREM 



Esthetique irreprochable des finitions, longevite et 
fonctionnalites 



Son systeme d'accrochage par sandows 
individuels permet une tension parfaite 
une fois en place sur les bassins de 80 
m 2 et moins. 

Installation simple et rapide 



Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors 

transport 



SKIN COLD 

La couverture d'hivernage et de securite Skin 
Cold s'adapte a la quasi totalite des bassins. 

Opacite : Maintient de la limpidite de I'eau. 
Reduction de I'utilisation de produits de 
traitement. Facilite la remise en service. 

Les trous d'evacuation permettent un 

ecoulement fluide des eaux pluviales. 

Un trop-plein efficace completera le 

dispositif. 

Tension parfaite : Son systeme d'accrochage 
a double oeillets avec sandows individuels et 
pitons fixes lui apporte une tension parfaite 
une fois mise en place. 

Installation simple et rapide sur les bassins 
de 60 m2 et moins. 

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport 



SKIN EXTREM 

Opacite : Le tissu SUPERBLAK maintient la limpidite 
de I'eau par sa trame noire 100% opaque. II reduit 
I'utilisation de produits de traitment et facilite la remise 
en service. 

La grille d'evacuation centrale a soufflet permet un 
ecoulement rapide des eaux pluviales. Un trop-plein 
efficace completera le dispositif. 

Tension parfaite : Son systeme par ressorts lui confere 
une qualite de tension inegalee. 

Installation simple et rapide 

Protection contre I'abrasion obtenue par la pose de 
renforts cristal sous les fixations. 

Garantie 3 saisons depressive *. 

Deconseillee pour une surface de bassin >100 m 2 . 
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Les couvertures filtrantes 



GRILLE EXTREM 

Esthetique irreprochable des finitions, longevite 
et fonctionnalites 



GRILLE CC 

Excellent rapport Q 



GRILLE COLD est realisee e 
tissu filtrant leger. Elle s'adapte a 
toutes formes de bassin. 



Filtrante 

Evite la formation de poches d'eau 
et protege des salissures. 

Elle est adaptee aux fortes 
precipitations et conseillee pour les 
zones enneigees. 

Tension parfaite : Son systeme 
d'accrochage par tendeurs 
individuels permet une tension 
parfaite une fois en place sur le 
bassin. 



Installation simple et rapide 

Garantie 3 saisons degressives* 

Deconseillee pour une surface de 
bassin >100 m 2 . 

Pour un bassin 4x8 sans escaliers 

hors transport 



GRILLE FREEZE beneficie d'une tension 
parfaite. 

Filtrante, elle evite la formation de poches 
d'eau et protege des salissures. Elle est 
adaptee aux fortes precipitations et conseillee 
pour les zones enneigees. 

Tension parfaite : Son systeme d'accrochage 
par ressorts permet une tension parfaite une 
fois en place sur le bassin. 

Les renforts PVC protegent les fixations 
de I'abrasion due aux frottements sur les 
margelles. 

Installation simple et rapide mais sure, la 
qualite sans compromis. 

Garantie 3 saisons degressives* 

Deconseillee pour une surface de bassin 
>100 m 2 . 

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport 



GRILLE EXTREM : 

Couverture filet d'hivernage et de securite 
Filtrante, elle evite la formation de poches d'eau et 
protege des salissures. 

Elle est adaptee aux fortes precipitations et conseillee 
pour les zones enneigees. 

Accrochage : Son systeme d'accrochage par ressorts 
individuels permet une adaptation a toutes formes de 
piscines de moins de 100 m 2 . 

Les renforts PVC protegent les fixations de I'abrasion 
due aux frottements sur les margelles. 

Les renforts cristal rendent la couverture extremement 
resistante avec une qualite de tension inegalee. 

Installation simple et rapide 

Garantie 3 saisons degressives* 

Deconseillee pour une surface de bassin >100 m 2 . 

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport 
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SKIN W'ONE 




GRILL WOOD 




SKIN WOOD 

Congue et fabriquee 
conformement a la 
norme NF P 90-308 



GRILL WOOD 

Elle est realisee en matiere premiere de haute 
resistance lui autorisant une parfaite adaptation 
aux bassins bois hors-sol. 

Filtrante : elle evite la formation de poches d'eau 
et protege des salissures. Elle est adaptee aux 
fortes precipitations et conseillee pour les zones 
enneigees. 

Accrochage : Son systeme d'accrochage par 
sandows individuels permet une tension parfaite 
une fois en place sur les bassins de 60 m 2 et 
moins. 

Installation simple et rapide 

Garantie 3 saisons degressives* 

Deconseillee pour une surface de bassin >60 m 2 . 
Pour un bassin 4x4 sans escaliers hors transport 



KIN W'ONE est realisee a partir 
'un PVC souple de haute resistance, 
ette matiere lui confere une tension 
arfaite sur les bassins hors-sol bois 
u semi-enterres. 

ipacite : Maintient de la limpidite 
e I'eau. Reduction de I'utilisation 
e produits de traitement. Facilite la 
smise en service. 
..es trous d'evacuation permettent 
un ecoulement fluide des eaux 
pluviales. 

Installation simple et rapide par 

sandows individuels. 
Tenue parfaite sur le bassin. 
Garantie 3 saisons degressives* 

Deconseillee pour une surface de 
bassin >60 m 2 . 

Pour un bassin 4x4 sans escaliers 

hors transport 



SKIN WOOD 

Elle est realisee en matiere premiere de haute 
resistance. 

Opacite : Maintient de la limpidite de I'eau. 
Reduction de I'utilisation de produits de traitement. 
Facilite la remise en service. 

La grille d'evacuation a soufflet filtre les eaux de 
pluie et evite la formation de poches d'eau. 

Installation simple et rapide par sandows 
individuels. 

Tenue parfaite sur le bassin. 

Garantie 3 saisons degressives* 

Deconseillee pour une surface de bassin >60 m 2 . 
Pour un bassin 4x4 sans escaliers hors transport 



Garantie 3 saisons degressives*. (une saison correspond au 1er semestre d'hivernage qui suit la date de livraison). 
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Nos materiaux sont confectionnes 
sur mesure en atelier. 
En polyetthylene alvelole traite 
anti-UV, 400 microns. 





Les couvertures a bulles 



Augmentez la saison de baignade, economise! eau et produits d'entretien. 

Au cours de la journee, le soleil augmente la temperature de I'eau. 

Deroulez sur le bassin (face lisse cote ciel) apres la baignade, la couverture 
a bulles maintient les degres acquis pendant la journee en evitant 
I 'evaporation. 

Elle protege egalement le bassin des salissures et diminue la consommation 
de produits de traitement. 



Garantie 2 ans * 

*2 saisons degressives saufpourle modele eco 



Eco 



Solo 



Existe en : bleu/ bleu 

bleu/noir 
bleu/silver 

Duo 



Duolis 



Quatro 



Enrouleur Roc 





ERMECO 




ENROULEUR ROC : 

- Pietement carre en acier inoxydable 
de 35 x 35 mm. 

- 2 roues 0 180 mm sur un cote. 
-Axes telescopique 0 80 mm (Roc) 
ou 0 90 mm (Cristal) pour le tube 
central. 

- Une gorge speciale inseree dans 
le tube, permet d'installer aisement 
le kit de fixation de la couverture a 
bulles 

- Volant de manoeuvre 0 300 mm 
avec poignee tournante. 

- Livre avec kit de fixation 




ECO : assemblage soude en forme rectangulaire ou aux formes du bassin. 

SOLO : Idem eco + renfort polyethylene cousu sur une largeur, avec oeillets tous les 0.50 m. 

DUO : Idem eco + renfort polyethylene cousu sur deux largeurs, avec oeillets a chaque angle 
et tous les 0.50 m cote enroleur. 

DUOLIS : idem duo avec lisiere plane sur les deux longeurs. Uniquement en forme 
rectangulaire. 

QUATRO : idem duo mais avec renfort polyethylene cousu tout le perimetre. 

Pour un bassin 4x8 sans escaliers hors transport 
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Proteger 



Les barrieres de securite 
Les abris 




Ce type de barriere securite enfant repond a des criteres 
precis (decrits dans la norme NF P90-306) 

Les modeles de barriere derniere generation s'adaptent a 
tous les types de terrain (pente, irregularis du sol, etc.) et 
sont tres faciles a monter. 



LES ABRIS DE PISCINES 

Baignade : Augmentation de la 
temperature de I'eau de 6 a 10°C par 
effet de serre Protection du bassin 
contre le vent, la pluie et la pollution 
exterieure 



Suppression de I'hivernage Abris 
Attestes conformes a la Norme NFP 

90-309 par le LNE (Laboratoire National 
d'Essai) 

Les structures sont dimensionnees 
pour resister aux charges de neige 
et aux vents 

Sur Devis 

LA BARRIERE DE SECURITE 
PISCINE : 

C'est Tun des quatre dispositifs prevus 
par la loi pour reduire le nombre de 
noyades, en particulier celles des 
jeunes enfants. 

Plus precisementjeroledece materiel 
securite piscine est d'empecher les 
enfants de moins de 5 ans d'acceder 
au bassin en I'absence d'un adulte 
par escalade ou enjambement. 



Designation 



Barriere de securite : LA GAMME ELEGANCE 

Discrete - Elegante - Robuste et Sure - Facile a poser 

positionnes sur tous types de revetements durs (dalle, beton, chape, etc.) 

Ce systeme est demontable, solide, rigide, et facile a installer par I'utilisation de panneaux 

premontes. 

Pour un bassin 8x4 sans escaliers hors transport 



Barriere de securite : LA GAMME AZUR 

Harmonieuse - Elegante - Robuste et Sure - Facile a poser 

galvanise a chaud, fixee au sol par tire-fonds positionnes sur tous types de revetements durs 
(dalle, beton, chape, etc.) Ce systeme est demontable, solide, rigide, et facile a installer par 
I'utilisation de panneaux premontes. Poteaux : de forme carree avec bords arrondis en PVC. 

Pour un bassin 8x4 sans escaliers hors transport 
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Designation 


Prix TTC 


ALARME PERIMETRIQUE POUR PISCINE 

Equipee d'infrarouges et fonstionne sans fil. 
Alarme piscine 4 bornes 
Rapide et facile a installer. 

Discrete, cette alarme preserve I'esthetisme de votre piscine 
Alarme conforme a la norme NFP90-307 




Nouveau SENSOR PRENIUM est systeme d 'alarme par immersion afin de repondre 
aux exigences des utilisateurs et des professionnels dans le respect de la legislation 
en vigueur, premier detecteur d'immersion qui ne se voit plus ! 
Capacites d'analyse et de detection ameliorees, miniaturisation, centrale semi- 
immergee constituent quelques unes des caracteristiques de ce nouveau systeme 
d'alarme novateur pour piscines privees. 




AQUAPLOUF : Alarme de piscine AQUAPLOUF pour un bassin jusqu'a 5x1 0m. 
Reglage automatique et telecommande. Special volet 




AQUALARME : Aqualarm analyse en permanence les ondes generees dans votre 
piscine. Ses fonctions avancees de traitement du signal lui permettent de distinguer 
les ondes «parasites» (vent, robot...) de celles relatives a la chute ou a I'immersion 
d'un corps dans le bassin. 
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Plus besoin de choisir entre le 
massage et la baignade. 
II est possible de concevoir un 
coin balneo dans votre piscine. 



Comfort 



La balneo 



La balneotheraoie : les bienl 




| Le Kit Bah 




t 



ft' 




le KIT BALNEO est compose de : 

- 1 pompe Discovery 

- 1 coffret electrique type NCC 

- 4 buses de massage 

- 2 airs control 

- Commande pneumatique, raccords : 

» (5 ml de pvc rigide diametre 32, 2ml de pvc pres- 
sion souple diametre 32, 12 coudes diametre 32 

» 2 Tes diametre 32, 4 coudes diametre 50, 2 Tes 
diametre 50, 2 reductions 63/50, 2 coudes 63 

» 1 TE 63, 1 pot de colle, 2 vannes diametre 63 

» 1 bonde de fond supplemental, 4 reductions 
32/25) 



La nage a contre-courant 




Le plus populaire des 
systemes balneo. 
Place en milieu de 
largeur, il provoquera 
un courant d'eau 
puissant pour vous 
entraTner a la nage 
d'endurance ou pour 
vous faire decouvrir 
les joies du surf sur 
matelas ! Relie a 



une pompe dediee 
puissante, la nage 
a contre courant 
s'actionne par un 
bouton accessible du 
bassin. 

On peut egalement 
brancher sur la fagade 
un tuyau pour un 
massage vigoureux 
plus cible. 



LA NAGE A CONTRE COURANT est composee de : 

- Pompe NCC de 3 cv mono ou triphasee 

- Moteurs monophases de 3 CV ou bien moteurs 
triphases de 3 CV, 4 CV ou 5,5 CV 

- Coffret pneumatique mono ou triphasee 

- Piece a sceller et une fagade liner 

(1 vanne 0 75, 1 vanne 0 63, 2 reductions 75/63, 1 
reduction 90/75, 2 coudes 0 75, 1 coude 0 63) 

PREVOIR en plus : tube pvc pression 0 75 et 0 63. 
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Les pompes a chaleur 



eure d'ete d'octobre a avril... 



Pompe a chaleur piscine reversible 



FAITES LE 
GRATUITES : 



PLEIN DE CALORIES 



Votre pompe a chaleur utilise les calories de 
I'air ambiant pour les restituer a I'eau de votre 
piscine. Votre pompe a chaleur utilise done 80% 
d'energie gratuite et renouvelable. 

FACILE A UTILISER : 

Vous choisissez votre temperature ideale et la 
pompe a chaleur s'occupe du reste. Elle se met 
en fonction et s'arrete automatiquement afin de 
maintenir la bonne temperature. 

FAITES POUR DURER : 

Elles sont equipees d'un echangeur en titane 
garanti 5 ans contre la corrosion. Vous pouvez 
doncutilisercespompesavectouslestraitements 
de I'eau du marche y compris les electrolyseurs 
de sel sans risquer de les endommager. 

REVERSIBLES : 

Vous pouvez rechauffer votre piscine lorsque 
I'eau est trop froide ce qui est classique mais 
aussi refroidir I'eau lorsque elle devient trop 
chaude. 



MODELE 


PRIX TTC 




Hors transport 


MONO 50 




MONO 75 




MONO 90 




TRI 75 




TRI 90 




TRI 110 




TR1 160 





PRATIQUES : 

Tousnosmodeles sont equipesd'une commande 
a distance permettant ainsi de controler la 
temperature de votre piscine depuis votre local 
technique ou depuis votre salon. 

AUTODEGIVRAIMTES PAR INVERSION DE 
CYCLE : 

Nos pompes peuvent fonctionner jusqu'a des 
temperatures negatives, ce qui est primordial en 
debut de saison lorsque les nuits sont fraTches. 
Dans ce cas, nos pompes peuvent continuer a 
fonctionner jusqu'a une temperature exterieure 
de -5°C, et lutter ainsi contre la deperdition 
calorifique nocturne. 

Cela evite de perdre pendant la nuit les calories 
accumulees pendant la journee, et cela ameliore 
d'autant la montee en temperature du bassin. 
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Contort 



Le chauffage solaire 



e chauffage solaire oku 
;n circuit direct 



Goutez au plaisir d'une piscine a 
bonne temperature grace au chauffage 
solaire. 

Pour un investissement raisonnable, 
vous avez une source d'energie 
inepuisable et gratuite. 
Une technique novatrice. Votre 
cooperation ecologique. 

SURFACE DE CAPTEURS 
NECESSAIRE : 

En comparaison avec une piscine non 
chauffee on gagne 4 a 7°C. 



Les capteurs solaires en polyethylene sont ideaux pour de telles installations. 



Reference 


Designation 


Prix TTC 


OKU-18 


Chauffage solaire pour piscine jusqu'a 18 m 2 de surface : 9 
Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec te, regulateur 
Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisee et colle PVC. 




OKU -24 


Chauffage solaire pour piscine jusqu'a 24 m 2 de surface : 12 
Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec te, regulateur 
Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisee et colle PVC. 




OKU -32 


Chauffage solaire pour piscine jusqu'a 32 m 2 de surface : 16 
Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec te, regulateur 
Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisee et colle PVC. 




OKU-40 


Chauffage solaire pour piscine jusqu'a 40 m 2 de surface : 20 
Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec te, regulateur 
Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisee et colle PVC. 




OKU-48 


Chauffage solaire pour piscine jusqu'a 48 m 2 de surface : 24 
Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec te, regulateur 
Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisee et colle PVC. 




OKU -56 


Chauffage solaire pour piscine jusqu'a 56 m 2 de surface : 28 
Capteurs avec manchons de raccord, purgeur avec te, regulateur 
Solax, vanne de purge, vanne trois voies motorisee et colle PVC. 





Livre sans tuyau 
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Le regulateur solaire 




Avec la puissance du soleil... 

La technologie la plus moderne 
pour une energie dans I'air du 
temps. 



REGULATEUR SOLAIRE 



Le regulateur solaire se compose d'une unite de 
commande prete au branchement et compacte 
(DIN-Norm), sur laquelle la temperature d'eau 
souhaitee peut etre reglee manuellement (de 
+20°C a +40°C). 



Designation 


Prix TTC 


Regulation vannes motorisee 3 voies D50 




Regulation vannes motorisee 3 voies D63 




Regulation 3 voies D50 




Regulation 3 voies D63 





Chaque appareil comprend : une sonde de 
temperature pour eau froide avec 3m de cable, 
ainsi qu'une sonde de temperature pour eau 
chaude avec 10m de cable, pouvant etre 
installees respectivement dans la tuyauterie 

apres le skimmer et sur le 
collecteur solaire. 

Livree, au choix, avec une vanne 
PVC 3 voies DN40/ d50 ou DN50/ 
d63 avec commande electrique 
EO510 Multivoltage 12- 230V 
AC/DC, comportant un trou 
de compensation de pression 
dans la rotule (3 voies), une 
commande manuelle d'urgence, 
une protection IP54, un marquage 
CE et un indicateur de position. 
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Le bien-etre 



Les SPA 




SP2 

Un massage tonique et bien pense. 

Le meilleur rapport qualite prix du marche, facile 

d'utilisation fiable et performant 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

- 1 place allongee 5 places assises 

- Dimensions 2,10 x 2,10 x 0,84 m 

- Capacite 1400 litres 

- 49 Injecteurs eau 

- 47 sorties air Effet turbo boost 

- Massages profiles des jambes et voute plantaire 

- Massage des cervicales et trapezes 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- 3 pompes a eau dont 1 de circulation 
- 1 pompe a air reinjectee sous pression 

- Filtration cartouche 10 m3/h 

- 1 Ozonateur 

- Chauffage 1 ,5Kw 

- Puissance 16 a 20 Amperes 220 V 

- Vannes 3 voies air 

- Vidange integrale 

- Coloris Almond Pearl entourage Gris 



e SPA est un appareil d'hydro massage 
ongu pour plusieurs personnes (d'1 a 
personnes), dont I'eau est chauffee, 
aitee et filtree. 

es differents types de massage 
rocurent une relaxation physique et 
"lentale. 



SP1 

Les deux places assises tournees 
vers Vinterieur du SPA associent la 
convivialite a Vefficacite. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

- 1 place allongee 2 places assises 

- Dimensions 2,10 x 1,60 x 0,84 m 

- Capacite 790 litres 

- 35 injecteurs 

- Massages des cervicales et trapezes 

- Massages profiles des jambes et voute 
plantaire 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- 2 pompes a eau dont 1 de circulation 

- 1 pompe a air reinjectee sous pression 

- Filtration cartouche 10 m3/h 
- 1 ozonateur 

- Chauffage 1 ,5Kw 

- Puissance 16 amperes 220 V 

- Vannes 3 voies air 

- Vidange integrale 

- Coloris Almond Pearl entourage Gris 




EQUIPEMENTS - OPTIONS DE SERIE 

- Dynolight 

- Hi-Fi 

- 2 Hauts parleurs escamotables 

- Acrylique Nacree et buses chromees 
bicolores 

- Entourage composite avec trappe d'acces au 
tableau electrique 

- Fond thermoforme et fibre 




- Couverture Isothermique 

- Housse de transport 



■ 
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Les SPA 



Un spa comporte une isolation suffisante pour etre 
implante a I'exterieur : Terrasse, jardin, solarium, 
... comme a I'interieur : veranda, salle de bains, 
chambre... II ne necessite aucune installation 
particuliere, si ce n'est une alimentation electrique 
traditionnelle. 



SP3 

Un modele rare sur le marche. 

Ses 3 places allongees en font le spa de 

detente par excellence. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

- 3 places allongees 2 places assises 

- Dimensions 2,13 x 2,13 x 0,84 m 

- Capacite 1350 litres 

- 62 Injecteurs eau 

- 60 sorties air effet Turbo boost 

- Massage des cervicales et trapezes 

- Massages profiles des jambes et voute 
plantaire 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- 3 pompes a eau dont 1 de circulation 

- 1 pompe a air reinjectee sous pression 

- Filtration cartouche 10 m3/h 
- 1 Ozonateur 

- Chauffage 1 ,5Kw 



- Puissance 16 a 20 Amperes 220 V 

- Vannes 3 voies air 
idange integrale 





On peut beneficier des bienfaits du SPA toute 
I'annee. II est chauffe a la temperature desiree et 
protege par une couverture isotherme. 

ROYAL 

Un argument de de taille pour ce grand 
spa. 6 places: SON PRIX. 



CARACTERISTIQUES GENERALES 

- 1 places allongees 5 places assises 

- Dimensions 2,15 x 2,15 x 0,84 m 

- Capacite 1500 litres 

- 37 Injecteurs eau 

- 35 sorties air Effet turbo boost 

- Massage des cervicales et trapezes 

- Massages profiles des jambes et voute 
plantaire 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- 2 pompes a eau dont 1 de circulation 

- 1 pompe a air reinjectee sous pression 

- Filtration cartouche 10 m3/h 
- 1 Ozonateur 

- Chauffage 1 ,5Kw 

- Puissance 16 a 20 Amperes 220 V 

- Vannes 3 voies air 

- Vidange integrale 



Serie Sport PeYps 




SP3 



SP Royal 
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Le bien-etre 



Les SPA 




ROYAL DUO 

Le spa ideal pour toute la famille ! 
2 places allongees. 

Pour un prix defiant toute 
concurrence. 



CARACTERISTIQUES GENERALES 

- 2 places allongees 3 places assises 

- Dimensions 2,15 x 2,15 x 0,84 m 

- Capacite 1500 litres 

- 37 Injecteurs eau 

- 35 sorties air Effet turbo boost 

- Massage des cervicales et trapezes 

- Massages profiles des jambes et voute 
plantaire 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- 2 pompes a eau dont 1 de circulation 

- 1 pompe a air reinjectee sous pression 

- Filtration cartouche 10 m3/h 
- 1 Ozonateur 

- Chauffage 1 ,5Kw 

- Puissance 16 a 20 Amperes 220 V 

- Vannes 3 voies air 

- Vidange integrale 

- Colons Almond Pearl entourage Gris 



Reference 




Places 


Recapitulatif technique 


Prix TTC 


SP 1 


1 P 
2p 


ace allongee 
aces assises 


35 jets / 2 pompes a eau + 1 blower + 1 
Ozonateur. Dim. 2.10 x1 .60x0.84 m 




SP2 


1 p 
5p 


aces allongees 
aces assises 


49 jets / 3 pompes a eau + 1 blower + 1 
Ozonateur. Dim. 2.10 x2. 10x0.84 m 




SP 3 


3p 
2p 


aces allongees 
aces assises 


62 jets / 3 pompes a eau + 1 blower + 1 
Ozonateur. Dim. 2.10 x2. 10x0.84 m 




SP ROYAL 


1 p 
5p 


aces allongees 
aces assises 


42 jets / 3 pompes a eau + 1 blower + 1 
Ozonateur. Dim. 2.10 x2. 15x0.84 m 




SP ROYAL 
DUO 


2p 
3p 


aces allongees 
aces assises 


42 jets / 3 pompes a eau + 1 blower + 1 
Ozonateur. Dim. 2.10 x2. 15x0.84 m 
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Les SPA 



SPA Poseidon 

Hercule 




Neptune 



HERCULE 

Un Spa tres luxueux avec des places 
assises pour 7 personnes. Deux pompes 
principales alimentent 55 jets d'eau, dont 
des jets orientes sur la nuque et des jets 
pour le massage des pieds. 

Une pompe de ventilation a 3 vitesses, 
de 0,745 Kw pour 12 jets d'air offre une 
sensation d'hydrotherapie totale, tout 
comme les 24 points d'eclairage mobiles, 
la cascade et I'aromatherapie. 

le modele cede est equipe en plus d'un 
eclairage LED et d'une radio lecteur 
CD Waterproof avec 4 Hauts-Parleurs 
incorpores. 

En option : Le modele TV incorpore un 
televiseur ecran plasma, un lecteur de 
DVD, des placards et un porte serviette 
chauffant. 



NEPTUNE 

Parmi les modeles de notre gamme les plus 
luxueux. Le Neptune est equipe de 2 sieges 
couchettes et de 3 places assises. Avec ces 55 
jets alimentes par deux pompes principales et 
une soufflante de 0,745 kW pour 12 aerojets. 

Un eclairage LED de 24 points multicolores, 
avec un eclairage perimetrique pour apporter 
la lumiere et I'ambiance que vous souhaitez. 
Ce modele standard est dote en plus d'une 
cascade, aromatherapie, un cycle de nettoyage 
supplementaire. 

En option : Le modele avec radio CD est equipe 
en plus d'un eclairage peripherique et d'une 
radio CD resistant a I'eau avec 2 haut-parleurs 
retractables. 
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Le bien-etre Les SPA 



ZEUS 

Un Spa tres luxueux avec des places assises 
pour 6 personnes. 

Deux pompes principales alimentent 55 jets 
d'eau, pour un massage complet de la nuque 
jusqu'aux pieds. 



Une pompe de ventilation a 3 vitesses, de 
0,745 Kw pour 12 jets d'air offre une sensation 
d'hydrotherapie totale, tout comme les 24 
points d'eclairage mobiles, la cascade et 
I'aromatherapie. 

Le modele cedeestequipeen plusd'uneclairage 
LED et d'une radio lecteur CD Waterproof avec 4 
Hauts-Parleurs incorpores. 

En option : Le modele TV incorpore un 
televiseur ecran plasma, un lecteur de DVD, des 
placards et un porte serviettes chauffant. 




Reference 


Places 


Recapitulatif technique 


Prix TTC 


HERCULE 


7 places assises 


55 jets d'eau, dont des jets orientables pour la 
nuque et des jets pour un massage des pieds. Une 
soufflante de 0,745kW pour 12 aerojets, 24 points 
d'eclairage, une cascade et I'aromatherapie vous 
offrent I'ambiance de I'hydrotherapie pure. 
Dim. 2.35x2.35x0.95 m 




NEPTUNE 


2 places allongees 

3 places assises 


55 jets alimentes par deux pompes principales 
et une soufflante de 0,745 kW pour 12 aerojets. 
Une pompe de circulation fonctionnant 24 heures 
par jour pour une filtration et un traitement 
d'ozone en continu. Un eclairage LED de 24 
points multicolores ensemble avec un eclairage 
perimetriquepourapporterlalumiere et I'ambiance 
que vous souhaitez. 
Dim. 2.30 x2. 30x0. 97 m 




ZEUS 


1 place allongee 
5 places assises 


55 jets d'eau, Une soufflante de 0,745kW pour 
12 aerojets, 24 points d'eclairage, une cascade 
et I'aromatherapie vous offrent I'ambiance de 
I'hydrotherapie pure. 
Dim. 2.35x2.35x0.94 m 
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Les Saunas 



La sante est un cadeau qu'on doit s'offrir soi-meme. 

proverbe suedois 



SAUNALUX- Fabrication allemande. 
5 ans de Garantie - Tres haute qualite 




Quiconque recherche le naturel, 
I'ambiance des pays nordiques et 
une atmosphere en rondins opte 
oour Blockline. 



L'utilisation exclusive de materiaux 
naturels, un design aux formes 
parfaites, I'interieur seduisant et 
le montage sans problemes sont 
autantd'elementsplusspecialement 
apprecies des connaisseurs et 
adeptes du sauna finlandais 
classique. 



Le Blockline \ Le sauna \ Originel 



Blockline en sapin blanc 

Blockline, le sauna au caractere 

original, est aussi disponible 
en bois de sapin blanc local ne 
comportant pour ainsi dire pas de 
noeuds. Le sapin blanc presente 
un caractere noble et moderne et 
seduit par sa qualite pratiquement 
sans noeuds en epaisseur de 
madriers de 58 mm. 



Lors de la commande, veuillez indiquer les 
surfaces apparentes de votre cabine. 



Le confort en serie 

Les bancs de sauna a parement 
avant arrondi, y compris le dossier 
et le parement de banc offrent un 
confort optimal. 

Les accessoires complets 
indispensables a la detente 
completent la gamme. Avantages 
procures par les materiaux. 

Ce sont les proprietes excellentes 
de ce materiau naturel de tout 
premier ordre qui font de ce sauna 
un modele unique. Le bois massif 
emmagasine la chaleur . Ses 
proprietes respiratoires elevees 
generent un climat chaud, naturel 
et intensement douillet. 

Les connaisseurs apprecient 
plus specialement I'odeur epicee 
agreable de I'essence du bois. 
Aspect naturel Les madriers 
arrondis de forme esthetique en 
45 mm ou 58 mm d'epaisseur ont 
ete fagonnes en elements massifs 
et procurent aux murs et toit une 
isolation de qualite et un aspect 
attrayant. 



Page 56 



Le bien-etre 



Les saunas 




Lifeline \ le sauna \ familial classique 



Au sein de la famille, le sauna devient un 
veritable trait d'union. 

Lifeline est le sauna familial classique a 
la conception parfaitement adaptee et qui 
offre beaucoup de liberie aux exigences 
individuelles. 

En ce qui concerne le plan du sauna, vous 
avez le choix entre differentes dimensions 
standards qui repondent au plus hautes 
exigences. 

Vous pouvez bien sur obtenir cette serie 
avec un acces en coin. Les bancs sont 
disposes en angle ou sous la forme de 
marches caracteristiques. 

Le banc inferieur peutetre repousse, comme 
sur toutes les cabines saunalux, pour 
nettoyer le sol sans probleme. L'integration 
d'une fenetre supplemental ou d'une 
autre porte est possible sans probleme. 



Qualite de tout premier ordre Chez Lifeline, 
des standards de qualite de plus haut 
niveau vous attendent egalement. 

Cette serie est habillee a I'interieur comme a 
I'exterieur de profiles Softline en pin polaire 
de 12,5 mm. 

L'arrivee d'air se fait sous le poele. 
L'echappement d'air se trouve en diagonale 
sur le cote oppose dans I'element mural. 

Une porte en verre integral est un element 
standard qui confere a I'utilisateur une 
certaine generosite. 
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Les Saunas 



Salsa : 

Ressentez le rythme de cette melodie inegalee 
des formes et couleurs. 

Concevez votre propre oasis de bien-etre selon 
vos propres gouts. 

La couleur de I'exterieur et les elements en 
verre retroeclaires sont a votre libre choix et 
comblent tous les desirs en matiere de liberte 
d'agencement. 

La technique de sauna eprouvee a I'interieur 
est garante d'un climat bienfaisant. Appreciez 
la generosite des couleurs lumineuses de Salsa 
pour donner a votre domaine de bien-etre une 
nouvelle force d'attraction. 




Primeraline \ le sauna \ de vos reves 



Samba : 

Adonnez-vous a la liberte. 
elements decoratifs de 
exceptionnels. 



Les multiples 
Samba sont 




Donnez forme a votre design grace a des 
elements de portes tres differentials, des 
details d'agencement seduisants et des 
essences rares. 

A I'interieur, la technique de sauna eprouvee 
est une garantie de confort sans precedent. 

Samba donne un nouvel air de bien-etre a 
votre quotidien. 




Existe en differents design de panneaux en bois integral 



Sur devis 
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Le bien-etre 



Les saunas 





Varioline | pour les individualistes 



La gamme Varioline : 

Repond en tout point de vue 
aux attentes des clients les 
plus exigeants. Avec Varioline, 
un concept de sauna flexible 
a ete mis au point pour vous 
permettre de combiner vous- 
meme, I'equipement exterieur 
en passant par la conception 
interieure jusqu'aux accessoires 
conforts exclusifs. 

Avec Varioline, un concept de 
sauna flexible a ete mis au point 
pour vous permettre de combiner 
vous-meme, de I'equipement 
en passant par la conception 
interieure jusqu'aux extras 
confortables. 

Standards Saunalux de premier 
ordre: Varioline se presente 
en qualite eprouvee avec une 
isolation de haute qualite, garante 
d'un parfait calorifugeage. 

L'habillage interieur est constitue 
en des profiles Softline de 1 6 mm. 
Vous avez le choix entre le pin 
polaire, I'Hemlock ou tremble. 

La cheminee d'air d'echappement 
garantit un climat sans courant 
d'air et tout a fait agreable. 

Habillez Varioline comme vous 
le souhaitez. En pin polaire 
classique ou en hemlock, en 
bois de tremble moderne, 
futuriste et intemporel, a moins 
que vous portiez votre choix sur 
un panneau en bois integral de 
haute qualite au design style sol 
de bateau (prix sur demande). 



1 1 
ii 






Existe en differents design de panneaux en bois integral 



Page 59 



Les Saunas a infrarouges 



saunas derniere generation a infrarouges... 

pour mincir en se relaxant 






Le sauna a infrarouges 





Le principe 

Lumiere et chaleur sont les sources de toute 
croissance et de tout processus de vie. 

Aussi insaisissables et fantastiques les lois de la 
vie sont-elles et continueront de I'etre, les effets 
de la lumiere infrarouge du soleil sont tout aussi 
surprenants et indispensables a I'homme. 

La lumiere du soleil est notre trait d'union avec 
la force originelle et I'energie de la nature: La 
chaleur qui emane de I'interieur. 

Decouvrez cette merveilleuse chaleur 
bienfaisante qui enveloppe completement le 
corps et qui stimule et vitalise chacune des 
cellules. 

Le secret des rayons infrarouges ! 



Vous etes-vous deja demande pourquoi les 
rayons du soleil ont encore la force de dispenser 
de la chaleur apres avoir traverse des millions 
de kilometres dans notre univers froid ? 

Le secret reside dans les rayons infrarouges. 

Car ils rechauffent directement le corps sans 
pour cela augmenter la temperature de I'air. 

Ils developpent leur faculte de faire vibrer atomes 
et molecules uniquement lorsqu'ils entrent en 
contact avec un corps. 

De I'energie est ainsi liberee, et nous la percevons 
comme de la chaleur. 



sur devis 
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Ambiance piscine 



Les terrasses en bois 



J 1 | Les terrasses en bois 




Utilise depuis des millenaires dans la 
construction, le bois est aujourd'hui 
symbole de developpement durable et 
de tradition. 



Leurs realisations se declinent sous de 
nombreuses formes ; maisons ossature 
bois, terrasses, escaliers, garde-corps, 
bardage, abris, pergolas, pare-vues, 
carports et passerelles ... 



A propos des terrasses en bois .... 
Le bois est- il glissant ? 

En nettoyant votre terrasse au moins une fois par 
an (de preference a la sortie de I'hiver) pour retirer 
les mousses et autres salissures qui s'installent 
sur les surfaces faiblement ensoleillees, celle-ci 
sera peu glissante une fois mouillee. (Eviter les 
nettoyeurs haute-pression). 

L'entretien de la terrasse est il contraignant ? 

Non, sous Taction des UV, le bois grise, vous 
pouvez choisir de le laisser ainsi ou, pour les 
amoureux du ton bois, appliquer un saturateur 
qui ralentira I'effet des UV . 

Quelle essence de bois choisir ? 

Le choix du bois pour le platelage sera fonction 
de plusieurs criteres : esthetique, stabilite et 
budget. Nous avons valide un large choix de bois 
repondant a ces exigences (resineux europeens, 
exotiques ou composites 

Duree de vie ? 

Construite pour durer, votre terrasse vous 
donnera satisfaction pendant plus de 20 ans. 



Sur clevis 
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Les terrasses en beton 



Grace au beton Artevia, jouez avec les formes, les textures, les couleurs et les 
surfaces ! 




Les beton s decoratifs 



Une gamme de betons decoratifs pour 
amenagements exterieurs qui offre des solutions 
esthetiques, economiques et durables. 

C'est aussi un materiau de qualite grace a une 
selection de matieres premieres et a la realisation 
de procedures de suivi en laboratoire et durant la 
production. 

De plus, le reseau d'applicateurs, vous assure 
une qualite de mise en oeuvre indeniable. 

Enfin, une diversite de finitions pour une 
integration parfaite dans I'environnement, et le 
respect du caractere regional. 

Avantages : 

Dans son utilisation ou par son esthetisme, 
Artevia recele de multiples avantages. 

Avantages d'utilisation : 

• Resistance a I'usure, a la chaleur et au froid 
(pas de deformation, ni d'ornierage), 

• Entretien reduit, 

• Proprietes antiderapantes 

• Visibility nocturne (teintes claires), 

• Differenciation entre les espaces pietonniers et 
circules. 



Avantages esthetiques : 

• Liberte de conception, 

• Integration dans tout type d'environnement... 
•Applications 

• Amenagements prives : allees, sorties de 
garage, plage de piscine, terrasses, escaliers... 
ou publics : rues pietonnes, trottoirs, ronds- 
points... 

La gamme de beton decoratif convient a tout vos 
projets. 



Sur devis 
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Piscines hors-sol 



En bois 





Retrouver les 
echelles speciales 
piscine hors sol 
page 26 
du catalogue 




LE KIT OSLO 

Un materiau naturellement resistant 

De couleur rosee ce bois possede d'excellentes 
qualites : il resiste au froid, aux attaques des 
insectes et aux champignons. 
Ses nombreux atouts lui assurent une large 
utilisation dans beaucoup d'usages, tels que la 
charpente, I'ossature, la bardage exterieur, le 
lamelle colle, etc.et les piscines bois. 
Un materiau durable 

II possede la propriete de durcir en vieillissant. 



piscines hors-sol en bois 



Ces caracteristiques font du Douglas 
I'un des resineux les plus durables 
et se distingue par un faible retrait 
au sechage, une bonne stabilite 
dimensionnelle et peu de deformation 
dans le temps. 

Le Douglas n'a subi aucun 
traitementchimiquejlestsansrisque 

de nuisances pour I'environnement et 
il conservera done naturellement ses 
caracteristiques recherchees. 

La certification PEFC garantit 
que le bois est issu de foret dont 
I'exploitation respecte les regies de 
protection forestiere durable. 

La transformation du Bois 

Le Douglas est recolte a I'age mur (a partir de 40 
ans et plus) pour garantir un bois de qualite. 

Les differentes etapes de la transformation du 
bois, de I'arbre jusqu'aux planches qui composent 
nos piscines sont : 

La coupe, le sciage, le sechage et le rabotage. 

Les baches sont en option : voir page 43 du 
catalogue 



Modeles 


Caracteristique 


Prix TTC 


KIT OSLO 


Largeur : Diametre exterieur 3.60 m ^ 

Hauteur : 1 ,24 m WJ'TTF TJf Tj 
Volume d'eau :12 m 3 M J&A* » v 

Essence : Bois de Douglas classe III 

platine de filtration, pieces a sceller, accessoires fournis : tapis de sol. 
Structure en Bois de Douglas classe III 

Liner bleu 75/100eme, echelle interieure Inox 4 marches, echelle 
exterieure bois 3 marches. 
Garantie 5 ans degressive 
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LES KITS OCTO ODYSSEA : 

Plongeon vers I'absolu, les Odyssea Octo et 
Octo + offrent des dimensions consequentes 
qui s'epanouissent en 9 bassins, suivies des 3 
bassins des Odyssea rectangles. 

La qualite des piscines hors-sol ODYSSEA est 
le resultat d'une technicite et d'un savoir-faire. 

Maintenirl'eau claire impose un debit convaincant 
en sortie de buse de refoulement. 



En bois 



Invisible pour les yeux, la performance technique 
assure sa reussite en le restant. Mieux protegee 
et plus facile a transporter, la qualite Odyssea® 
se trouve aussi dans I'emballage. 




Modeles 



KIT OCTO + ODYSSEA 




Caracteristique 



rix TTC 



Structure en pin massif 45mm d'epaisseur, traite autoclave 
classe IV. 

- Superliner 85/100. Coloris bleu France, sable et gris. 

- Tapis de sol en polyethylene 

- Filtre a sable MAGIC MTI et pompe AQUA PLUS. 

- Skimmer et buse de refoulement avec descentes en PVC 
rigides, echelle interieur inox, echelle exterieur en bois. 

- Couverture a bulles bordee de 280 microns. 

- Margelles en bois composite ou en IPE en option 
Structure bois garantie 10 ans, 

OCTO+ : 5,40 m X 3.30 m X 1.33m de hauteur 
OCTO+ : 6,40 m x 4 m X 1 .33 m de hauteur 



KIT 1 ODYSSEA 
RECTANGULAIRE 




Structure en pin massif 45mm d'epaisseur, traite autoclave 
classe IV. 

- Superliner 85/100. Coloris bleu France, sable et gris. 

- Tapis de sol en polyethylene 

- Filtre a sable RTM et pompe BELSTAR 

- 2 Skimmers et 2 buses de refoulement et une prise balai 
avec descentes en PVC rigides 

- Coffret electrique avec transformateur et horloge 

- 2 Projecteurs plats de 50 watts 

- Echelle interieur inox, echelle exterieur en bois. 

- Couverture a bulles bordee de 280 microns. 

- Margelles en bois composite ou en IPE en option 

KIT 1 ODYSSEA RECTANGULAIRE : 

6.50 m X 3.50 m X 1 .33 m de hauteur 

KIT 1 ODYSSEA RECTANGULAIRE : 

8.50 m X 4.50 m X 1 .46 m de hauteur 
Structure bois garantie 10 ans 
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Piscines hors-sol 



En polyester 



| Les piscines hors-sol en polyester 




PISCINE HORS-SOL FLIPPER 4 : 

4.46 m long, x 3,50 m larg.x 1,20 m haut. (dim. exterieures) 
Skimmer flottant + Filtration cartouche 6m 3 /h 
Caracteristiques : 

Piscine tubulaire, armature integralement en aluminium avec 
profils anodises (ne craint pas I'oxydation). Toile en polyester 
arme enduite PVC (indechirable), montage simplifie (une heure 
environ), installation sans preparation specifique du terrain 
(surface stable et plane, sans vegetation agressive). 
Toile haute performance 

La trame polyester recouverte sur les deux faces de PVC avec 
traitement anti UV et fongicide, offre d'avantage de securite 
contre les perforations et les dechirures, faisant la difference 
avec un simple liner. En cas d'accident, la trame polyester arme 
peut etre reparee ou remplacee. 
Resistance a la traction : 240 Kg/5cm 2 
Colori interieur bleu clair, exterieur vert. 




PISCINE HORS-SOL NEREA : 

Piscine hors sol autoportante laso serie 
Nerea. 

Armature en aluminium, avec profils 
anodises, qui lui donnent une grande 
durability et diminuent son poids. 

Caracteristiques: 

Reste en place aussi bien pleine que 
vide, grace a ses systemes d'angles. 
Montage facile, (de 45 a 80 minutes selon 
modeles). 

Liner en Polyester arme, recouvert sur 
les deux faces par un enduit PVC. 
Echelle 1.20 m avec plateforme + 
skimmer SK2 + platine filtration a sable 6 
m3/h (sable non fournit). 
Mesures exterieures: 5.00 m X 2.82 m X 
1.10 m de hauteur. 




TRAME POLYESTER 



PVC FACE INTERNE 
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L'EQUIPE DE MCP 

Bernard GOMEZ : Gerant de la societe 
bernard.gomez@piscines-mcp.fr 

Chrystelle GONZALES : Assistante de direction 
chrystelle.gonzales@piscines-mcp.fr 

Agence de Varces 

Ckrystelle FILA : Assistante Commerciale 
ckrystelle.fila@piscines-mcp.fr 

Roland FAURE : Responsable export 
roland.faure@hotmail.fr 

Corinne GOMEZ : Chargee de communication 
koracom@gmail. com 




MAGASINS OUVERT 6 / 7 JOURS 

de 9h00a 19h00 







MCP (Materiaux Crea' Piscines) 

Zone d'Activite 

12ZALa BassetteOI 800 

MEXIMIEUX 

Tel. : (+33) 04 74 37 74 53 
Fax : (+33) 04 74 37 74 64 
www.piscines-mcp. fr 
m. c.p. diffusion@wanadoo. fr 




MCP (Materiaux Crea' Piscines) 

9 Rue de Nndustrie 
Zone Artisanale 
Saint Ange 38760 

VARCES 

Tel. : 04.76.99.84.74 
www.piscines-mcp. fr 
m. c.p. diffusion@wanadoo. fr 




MCP 

MEMBRE DE LA FEDERATION DES 
PROFESSIONNELS DE LA PISCINE 
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MCP fait confiance 




vali mpo 







€lB€ 



LING 



PERAQUA 




G T B 




BETONS 





ASTRALPOOL 




ULTRAVIOLET SOLUTIONS 




POLLET POOL GROUP 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

ARTICLE 1 : Application et opposabilite des conditions generates de ventes 

Ce document d'ouverture de compte a valeur de « contrat cadre ». En consequence, les presentes conditions generales de vente, dument 
acceptees avec cachet de I'entreprise, signature du representant legal ou d'un salarie dument habilite, mention manuscrite « lu et approuve » 
s'appliquent immediatement a toute nouvelle commande presente et future a I'exclusion de tout autre document prealablement existant. Aucune 
autre condition particuliere ne pourra prevaloir contre ces presentes conditions, sauf exception par acceptation prealable, expresse et ecrite, de 
MCP DIFFUSION. Ne pas se prevaloir a un moment donne de I'une des conditions generales de vente de cette ouverture de compte n'equivaudra 
jamais a renonciation de la part de MCP DIFFUSION a en revendiquer ulterieurement I'application. 

ARTICLE 2 : La passation de commande 

Toute commande passe par le Client est consideree comme ferme et ne peut etre annulee. Cette Commande, qu'elle ait ete faite par courrier, 
courriel, fax ou tout autre support sera reputee avoir ete faite dans le perimetre du contrat cadre MCP DIFFUSION et I'ensemble de ses conditions 
generales de vente qui se reappliqueront sans autre mention necessaire aux nouvelles transactions commerciales en cours. Les commandes ne 
sont definitives qu'apres acceptation ecrite signee de MCP DIFFUSION mais peuvent resulter egalement de I'expedition des marchandises 

ARTICLE 3: La livraison 

Les delais ne sont donnes qu'a titre indicatif et les retards ne peuvent en aucun cas donner lieu a des dommages et interets ni a annulation de 
commande. Les marchandises voyagent systematiquement aux risques et perils de I'acheteur des I'expedition des entrepots de MCP DIFFUSION 
et tout recours sera a exercer contre le transporter ou son assureur pour deteriorations ou pertes de marchandises en transit. En outre, I'acheteur 
se devra de faire assurer de toute perte ou degat pouvant intervenir sur les marchandises livrees tant que le paiement integral du prix n'aura ete 
encaisse chez MCP DIFFUSION. La force majeure telle que guerre, emeute, greves, catastrophes naturelles. . .exonere MCP DIFFUSION de toute 
obligation de livraison. 

ARTICLE 4 : La reception 

Sans prejudice des actions relatives au transporter, les contestations sur les dommages apparents, sur la non-conformite des marchandises 
livrees par rapport a la commande ou le bordereau de livraison, doivent etre imperativement formulees dans les 8 jours calendaires de livraison 
des marchandises et en aucun cas I'acheteur, ou un tiers mandate par lui-meme, ne pourront intervenir entre temps. Toute marchandise reconnue 
defectueuse ou cassee beneficiant de la garantie sera d'abord soumise au service apres-vente pour obtention de son accord prealablement a 
tout remplacement et cet echange, s'il est accepte, se fera a I'exclusion de toute autre indemnite ou dommages et interets. Par ailleurs les frais et 
risques du retour de la marchandise seront toujours a la charge de I'acheteur. 

ARTICLE 5 : Le prix 

Les marchandises sont vendues hors taxes au prix du jour de la passation de commande et les tarifs et baremes de prix sont communicables a 
tout acquereur qui en ferait la demande. Sauf specificite de I'offre MCP Diffusion qui ferait alors I'objet d'une communication en consequence, les 
tarifications annoncees ne comprennent pas les frais d'installation, les frais de mise en route et de formation. 

ARTICLE 6 : Le paiement, clauses resolutoire et decheance du terme 

Les factures sont payables, au siege social, a 30 jours date de facture. Un escompte au taux de 1% s'appliquera a tout paiement effectue et 
encaisse anterieurement a I'echeance.Le mode de paiement retenu est celui du paiement par cheque sauf exception prealablement acceptee par 
MCP DIFFUSION, cette derogation ponctuelle ne remettant pas en cause le mode de paiement par cheque pour I'ensemble des autres transactions 
presentes et futures. Toute modification constatee dans la capacite de paiement du Client pourra justifier, avant I'execution des commandes 
regues, I'exigence de garanties ou d'un reglement comptant partiel ou total. Toutes sommes non payees a la date de I'echeance precisee sur la 
facture entraineront des le lendemain, sans autre preavis et sans mise en demeure, I'application de penalties de retard d'un montant egal au taux 
de refinancement de la Banque Centrale Europeenne majore de 10 points selon la LOI LME en vigueur depuis le 01.01.2009 . En outre, le non 
paiement d'une seule echeance d'un paiement echelonne entrainera, sans mise en demeure prealable, I'exigence de la totalite de I'encours-client 
existant a cet instant chez MCP DIFFUSION sauf a ce MCP DIFFUSION prefere opter pour la resolution des commandes correspondantes. De 
meme, toute nouvelle transaction commerciale future serait alors regie par un paiement comptant, voire par la mise en place de facturation pro- 
forma Par ailleurs, en cas de defaut de paiement a la date d'echeance mentionnee par la facture, la vente pourra etre resiliee de plein droit et la 
restitution des marchandises demandee en procedure de refere, sans prejudice de tous autres dommages et interets. Tout acompte qui serait 
deja pergu restera acquis a MCP DIFFUSION a titre de dommages et interets compensatoires, sans prejudice de toute autre somme pouvant etre 
reclamee en I'espece, notamment des frais deja engages. 

ARTICLE 7: Garantie 

MCP ne fait qu'appliquer les garanties constructeurs d'origine. MCP ne peut etre retenue pour des garanties complementaires, garantie de vice 
cache (sous reserve de la legislation applicable aux consommateurs). La garantie couvre uniquement le remplacement des pieces de la piece 
defectueuse. II ne peut etre demande a MCP aucune indemnite ou dommages et interets supplementaires a quelque titre que ce soit. La garantie 
ne pourra jamais etre recherchee dans le cas ou les accessoires auraient ete mis en place sans respecter les regies d'installation que nous 
preconisons. De meme nous declinons toute responsabilite pour dommages causes aux accessoires par intervention intempestive de I'utilisateur 
ou d'un reparateur non qualifie. Pour toute defectuosite resultant d'une installation non-conforme aux prescriptions, il appartient a I'utilisateur de 
mettre en jeu la garantie de I'installateur. De meme notre garantie ne pourra jamais etre recherchee dans le cas ou les operations elementaires 
d'entretien et de mise hors gel ne seraient pas effectuees par I'utilisateur. II en ira de meme dans le cas ou ces operations seraient effectuees en 
utilisant des produits autres que ceux preconises par le constructeur. Bien entendu, sont egalement exclus de la garantie les dommages causes 
aux accessoires ayant pour origine une cause externe au bassin ou aux accessoires tels que choc, incendie, orages, etc. . . Les frais d'expedition 
relatif au materiel sont a la charge de I'acheteur. 

ARTICLE 8 : Clause de reserve de propriete 

NOUS NOUS RESERVONS LA PROPRIETE DES MARCHANDISES VENDUES JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX, EN PRINCIPAL 
ET ACCESSOIRES, ETANT PRECISE QUE LE PAIEMENT N'EST REALISE QU'A L'ENCAISSEMENT EFFECTIF DU PRIX. En consequence, 
la revente par I'acheteur des marchandises de MCP DIFFUSION est subordonnee a ce qu'il informe le sous acquereur de I'existence de cette 
clause de reserve de propriete afin de laisser toute latitude a MCP DIFFUSION de demander aux sous acquereurs le reglement direct des montants 
impayes a du concurrence des sommes dues, une cession de creance en faveur de MCP DIFFUSION etant alors immediatement acquise. 

ARTICLE 9 : Clause attributive de juridiction et droit appliquee 

Le present contrat cadre est soumis au droit frangais. Toutes contestations, y compris les instances en refere, qui pourraient survenir a I'occasion 
de son interpretation ou de son execution, nonobstant toute clause contraire de I'acheteur, seront de la competence du Tribunal de Commerce de 
LYON en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralite de defendeurs. Toutefois, les parties peuvent, d'un commun accord, recourir 
prealablement a la procedure d'arbitrage. 
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Votre pisciniste partenaire 



